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MINERÍA 

Prorrógase el plazo previsto en 
el artículo 1" de la Ley" núme- 
ro 21.913. 
Buenos Aires, 26 de junio de 1979. 

Excelentísimo Señor Presidente 
de la Nación: 



T 



ENEMOS el honor, de dirigirnos al 
Excelentísimo Señor Presidente con el 
objeto de someter a vuestra conside. 
ración el proyecto de ley adjunto, 
mediante el cual se prorroga hasta el 
31 de diciembre de 1979 el plazo pre- 
visto en el artículo 1? de la Ley nú- 
mero 21.913. 

La ley precitada, de fecha 10 de di- 
ciembre de 1978, prorrogó lo dispues. 
to por la Ley N' 21.710 en el sentido 
de que las reservas establecidas por 
la Ley N? 19.059, modificada por la 
Ley N» 19.384, subsistirán sobre las 
áreas remanentes de las reducciones 
ya efectuadas, hasta el 30 de junio 
de 1979. 

Dado que se halla próximo el vencí- 
miente del ploro citado y mantenién- 
dose a la fecha las mismas condicio- 
nes que originaron el dictado de las 
leyes citadas —obtener la sanción da 
la legislación en proceso de elabora» 
•Ion a la eual aquéllas quedarían so- 
metidas—, se propone ima nueva 
prórroga de su vigencia. 
Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
José A. Martínez de IIox 
Albano E. Hargulndeguy. 
David R. n. de I* Rlva. 

LEY N» 22.024 
Buenos Aires, 26 de junio de 1979. 



í_i N uso de las atribuciones conferidas 
por el articulo 5* del Estatuto para 
el Proceso de Reorganización Nacio- 
nal, 

Fx Presihenti: 
DE la Nación Argentina 
Sanciona y Promuj.ca 
con Fuerza nr. Lev: 

ARTICULO l? — Prorrógase hasta el íl 
de diciembre de 1979 el plazo de venci- 
miento de las reservas a que se re'leí» 
el artículo i? de la Ley N» 21.913. 

ARTICULO 2* .— Comuniqúese. publf. 

quese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese. 

VIDELA. 

José A. Martínez de Hoz. 
Albano £. Uarguindecuy. 



David R. II. tic la «iva. 
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Decretos 
Sintetizadas 



Publicación extractada de acuerdo 
. con la autorizac'ón conferida por 
' "el Decreto N» 15.209 del año 1959. 



isla James Ross, península antartica, 
durante la reciente campaña antarti- 
ca, durante la reciente campaña antar- 
tica de Verano JU78Í1DV3 a partir dei 15 
Junio de 1370 por ul término de ¿50 
días para el cumplimiento de las jai- 
sj*nc3 detalladas en los considerando 
del presente decreto. 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

DECRETO N» 1.479 — Bs. As., 22|6|79. 
Déjase sin efecto el retiro obligatorio 
■—sin derecho a haber — del subinspec- 
tor Juan Delmiro De Gcnnaro y del 
Ayudante César Aníbal Balbucna dis- 
puesto por la resolución número 7C4 de 
lecha * de abril de 1971 del registro 
'del Ministerio del Interior. 

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

DBCRETO m 1.481 — Bs. As., 22|6|79. 
Becházasc el recurso jerárquico inter- 
puesto por el señor Nicolás Enrique 
Ledesma, contra la resolución núme- 
ro 145 de fecha 14 de febrero de 1979, 
del señor ministro de Relaciones Ex- 
teriores y Culto, la que se confirma. 

MINISTERIO DE DEFENSA 



Comando en Jefe de la Fuerza Actca 

DECRETO N» 1.445 — Bs. As. I0|G|79. 
Desestimase en el curador de denun- 
cia de ilegitimidad el recurso jerár- 
quico interpuesto por la firma Bagala 
S.A. contra la resolución de adjudica 
ción y aprobación N' 2.819|78 de la Co. 
misión Administrativa de Contratacio- 
nes de la Fuerza Aérea que no hiciera 
lugar a la reconsideración de la reso- 
lución de adjudicación y aprobación N* 
1752|78 del mismo organismo que re- 
chazó su pedido de revisión exirscon- 
tractual de los precios unitarias emer- 
gentes del contrato N? 131|73 para la 
explotación de lo» servicios d* restatr. 
ranlc, bar, cafetería y venta de ciga- 
rrillos y golosinas en comando en jefe 
de la Fuerza Aérea. 



DECRETO Ni 1.237 — B& As,. 24|5|79. 
Autorízase a la Tesorería de fa Direc- 
ción General de Adminlatratíón del 
Ministerio de Defensa, para efectuar di- 
rectamente dentro de su respectiva ju- 
risdicción, el pago de lea gastos emer- 
gentes de contrataciones que se reali- 
cen de conformidad con las facultades 
acordadas por el Decreto número 207|73 
y posteriores que se dicten a tal efecto 
y que no excedan de la suma de 4.000.000 
per acreedor. 

DECRETO N» 1.419 — Bs. As., 14J6J79. 
Autorizase a la Dirección Nacional del 
Antartico a enviar en comisión "tran- 
sitoria" a la ciudad de Grenoble, Fran- 
ela, al investigador Científico, licencia- 
do Alberto José Aristarain para efec- 
tuar los anAHsi» asi como el tratamlen. 
to matemático e interpretación de los 
datos obtenidos a partir de tes tigod 
de hiele- extraídos en la Calotn do la 



Comando en Jefe del Ejercito 

DECRETO N* 1.377 — Bs. As., 8|6|79. 
Apruébase lo actuado y el boleto de 
comprn-venta suscripto jwr el Comando 
de Ingenieros del Comando en Jefe 
del Ejercito y la Municipalidad de Re- 
conquista, Departamento de General 
Obligado, provincia de Santa Fe, repre- 
sentada po reí señor Intendente Mu- 
nicipal, Ornar Ovidio Dacci y el señor 
secretario de Hacienda. Licenciado Fe- 
derico Fernando Riva, de un terreno. 



Comando en Jefe de la Armada 

DECRETO N? 1.389 — Bs. As., 8|G|79. 
Radia*» del servicio al Dr«t.rurlor A. 
R.A. "Brown". Asimismo Facilitase al 
Comando en Jefe de In Armada para que 
proceda a 1* venia de In citada unidad 
mediante licitación pública. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 



DECRETO N* 1.380 — Bsv As. r 8|6|79. 
RéctiTfcasc el decreto número 3307|70 
por el que se aprobó con carácter pro- 
visional ]n estructura orgánica de la 
Dirección Nacional de Educación Artis- 



TIERRAS FISCALES 

EN 
ZONA DE FRONTERA 



Normas que regulan la delimitación, registro, 
adjudicación, uso y cesión de las tierras fiscales 
rurales nacionales, provinciales y municipales 

■fr SEPARATA N° 181 

Texto completo de la Ley 
No 21.900 (B.O. 7/11/78) 



SOLICÍTELA EN: 



Avda. Santa Fe 1659 
de 12.45 n 17 l)s. 



PRECIO $ 1.000.- 



Fdítndu poi la Dirección Nacional del Registro Oficial 

J l:i Secretaría de Informaron Pública' de la' 

Presidencia de la Nación 



tica del Ministerio de Cultora 7 Edu- 
cación (lila. Etapa j e incorpórase a 
la mi nía, también con carácter pro- 
visional, el agrupaniicnto funcional y 
íiitin >.»:h¡<> dc^cripto de tarcas,. , 

DECRETO Nff 1.392 — Bs. As, fl¡6|79. 
Dcciárncc operada la prescripción ad- 
quisitiva a favor «¡el Estado Nacional 
Argci! tino, Ferrocarriles Argentinos. 
respecto del inimwble " correspondiente 
a la Elación Bclgrano ' R" y zonas de 
vi.vs, jurisdicción de la linea General 
Mitre, ubicado en la Capital Federal, 
delimitado por las calle Capitán Gene- 
ral Ramón Fr*yrc; Mariscal Antonio 
José de Sucre; '¿apiola y Echeverría, 
y por las de La P.mipa y Olazábal, tes- 
pcclivamcnlc, el cual se describe en el 
plano de mensura aprobado, carntec- 
r.stica M— 35»— 70, en las medida? per- 
tinentes, superficie y linderos que se de- 
tallan. 

DECRETO N? 1.489 — Bs. As., 22|6|79. 
Aceptase la donación que ha?c la em- 
presa Groat Lakos Drcdge & Dock. 
C-imn-iny Sucursal Arncntina de la jan- 
clia autopropulsada denominada "Ship 
lílinif, con destino a los servicios que 
presta la Dirección Nacional de Cons- 
truccif'rc"; l'nrturias y Vías Navegables, 
clcprndicnt. e de la Subsecretaría de 
Mai'na Mercante . Secretaria de Esta- 
do de Intereses Marítimos. 

MINJSTEUIO Dií 
CULTURA Y EDUCACIÓN 

DECRETO N» 1.438 — Bs. As., 18|6|79. 
Ratificase lo actuado por la Direccón 
General de Asuntos Jurídicos del Mi. 
malcrió de Cultura y Educación cu los 
autos "Cuncino de lbarra, Alba Tere- 
sa cjEstada Nacional s¡nulkladcs" que 
tr&milan iior ante el Juzgado Nacional 
de Primera Instancia en lo Contencio- 
so Administrativo N? 2, Secretaria nú- 
mero 5. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

DECRETO N» 1.4*3 — Bs. As.. 1C|6|79. 
Aui.(iti/,.tse al Scvvicio del Ministerio da 
Tiabajr; de la Nación, por intermedio 
de 135 letrados designados por la Re» 
.•■•oáirioa 3I.T. N" 8211»C r a asumir la re- 
presen t.'.ción y patrocinio del Estado 
Nac onal en autos caratulados "Aiza. 
Rubén Alfredo Cj Estado Nacional (Mi- 
nisterio de Trabajo) Ordinario por ante 
el Juzgado Federal N* 2 de Córdoba, do 
conformidad con lo dispuesto por la 
Ley número 17.510 y Decreto número 
2.929 76. querfmdo facultado asimismo 
el cltndr» :¡crTÍcio para interponer los 
pertinente:» rrrurscw por ante la Exce- 
lentísima Corte Suprema de Justicia do 
la Nación. 




RESOLUCIONES 



Secretaria de Desarrollo Industrial 
ADHESIONES OFICIALES 

Trímera Feria Internacional de la 
Industria Gráfica — CHAFIKA 
79— . 

Fnjsta.se auspicio. 
RESOLUCIÓN 

N* I?;í 

Bs. As.. 251079 



V 



es acreedora al «mótelo solicitado, 
que traduce el reconocimiento y -estf- 
mulo oficial a lodo» esfuerzo privado 
que signWqiK m aporte positivo en. 
beneficio de la aceita que el JSw 
lado desarrolla para fomentar úetU 
Tidades sustanciales de la economía 
nacional. 

Por eOo. 

El Secretario 

de DeaarraU* Industrial 

KesBcbe: 

Articulo 1» — Préstase ei auspicio de la 
Secretaria de Estado de Desarrollo In« 
dustrial a la Primera Feria Internación 
nal de la Industria Gráfica -GRAFlKA- 
■79 — que se llevará a cabo en la clin 
dad de Buenos Aires, del 12 al 21 da 
octubre de 19/19, otorgándose el perga- 
mino establecido por las Resoluciones del 
Ministerio de Industria, Comercio y Mi- 
nería N» 404/^1 y do la Subsecretaría 
de Industria N» 106/73. 

Art. t* — Regístrese, comuniqúese, pu- 
blíqucse,. dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese^ 

Bcncdlt. 



IoTO el Ex.pedicn.tr SEDI N» 110.8761 
79 por el que la Cámara de Indus- 
triales Gráficos de la Argentina so- 
licita ni auspicio de esta Secretaria 
O E.tjd-) a la Primera Fcrii Inlcr- 
nacfonai de la Industria Gráfica 
— GRAFIKA '7r — qiic so llevará a 
cabo en la ciudad de Buenc*. Aires, 
del 12 al 21 cíe octubre de 1979, y 
CONíílDERANDO: 

Que í.i imncionnda Feria tiene como 
objetivos lumlaarcntalrs facilitar al 
jrváftco arji-.-ni.ino el conocimiento del 
avance tecnológico; concentrar en 
dicha reunión la capacidad de este 
sector industrial y establecer «n am- 
plio contacto cnlr< ; ins empresas cx- 
po.iiloras y el p\:bllco concurrente. 
Que dicho cvmto cuenta con el 
auo|)¡'-io üc la Cámara de Industria- 
les Gv:>:icos de la Argeniina fCIGA); 
Cámara Arufntina de la PoUnrcpro- 
(luceión; Piínrl-.elón Ouf'ii ;.- -.• la 
Cámara de Enruadcrnadorcs Indus- 
triales de la Argentina. 
Que la 15ir«eción General de Asuntos 
Jiuitlirns rir la Frsrctarta de Estado 
de D'sanrollT l-r!:.strial ha emitido 
opinión, de acj.vr'o con Jo dispuesto 
por el arthi'n' ;", incisa d) de la 
Ley N"> 19>.50. 

Que. por tanto y conlorme a las pre- 
visiones do la Reíolución del MI. 
nislerio de Industria, Comercio y Mi- 
nería W 404/71, la Feria proyectada 



Ministerio de Economía 
COMERCIO EXTERIOR 

Su*litú)-csc- en la Nomenclatura 
Arancelaria y Derechos de Impoi 
tación diversas posiciones. 

RESOIDCIOW 

N^ 097 
Bs.AS, 22j6|79 



V 



ISTO el Expodiente A.N.A. Númerd 
425.103177, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hoce necesario modificar los 
textos de las posiciones NADI, qus 
comprenden a. las chapas -de acero 
Inoxidable sin trabajar, «on el obje- 
to de que no se, consideren traba- 
Jadas, cuando se presenten recu* 
bicrlas con papel, vlnilicos o simila- 
res con la sota finalidad de proteger 
transitcrUimente sus superficies. . 

Que sobre el particular lian emitido 
opinión favorable las Secretarias do 
Estado, de Hacienda ' r* de Desarrollo 
Industrial* la M'flnlstraclóií Naclo^ 
nal de Adnnnín. la Dirección GenV. 
'ral de Fabricaciones Militares y li» 
tomado la iniervenclón que le com- 
pete la SecT*t/rta de Estndo de Co- 
mercio y Neccclactoocs Económicas 
Internacionales. 

Que atento a la finalidad que se per- 
sigue se cumule con la condición do 
excepción que contempla el íikíso d) 
del punto 2 del articulo ?11 da la Ley 
de Ad'iar.as (T.O. en 15621 y sus me* 
difidaciones. 

Que la presente resolución « fun- 
damenta y se dleU en usa' de los 
facultades ccinCrvldss Por 'la Ley 
W 30.54.* y el Dctrcto N" 751fT4. 

Por ello, 

El Ministra- de Eranwrrá 
Resuelve: 

Articulo 1* — Sustituyese en !a No- 
menclatura Arancelaria y Derechos dfl 
Importación, el texto da las siguientes 
posiciones por el que se Indica en cada 
caso: 

73. 15. 1C. 03 De acero inoxidable sin tra- 
bajar, con o sin recubrimien- 
to de papel. Yinflicos o simi- 
lares, con el solo objeto do 
preserrar transitoriamente 
sus sur*! tkics. - 

73.15.18.03 De acero inoxidable <n tir 
bajar, ron o sin recuUJm:?» 
to dte ppmcl. viníllcos o slnii* 
lores, con el solo objeto do 
presermr tran&' , toriftmcntc sus 
supcrflci?». 

73.15.20.03 De acio inovidable sin tra- 
bajar, con cv sli> recubrimien- 
to de p^pcl. vinnicos o> simi- 
lares, c~r» el .vio objeto ,d»- 
preservar trau.itorlami.ntc sus 
supertirifs. 

Art. V> — A los» fi-.\es establecidos en 
el articulo 5» de la J?r"oti.cfón M.H Nú- 
mero 1634p8 r asignase parm las posiciones 
arancelarias que se le sustituye el texto 
por el articulo pfcrlen'e, la clnsiflea- 
ción 4-3 cuyo derecho se mantiene darán- 
te todo el periodo de programación aran- 
celaria. 

Art. 3» — La presente resolución ce- 
menznri a regir a partir del dia siguien- 
te 1 al de su p-ubiiCRCrón err el Bdeth» Ofi- 
cial. 

Art. 4* — Comuniciurve, publlqurso. dé- 
se a la Dirección Kac'onal del Rcsistro 
Oficial y archívese. 

Martines de líos. 
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' ' ' Ministerio de Economía 

¡COMERCIO EXTERIOR 

"*■ Incorpórase y sustituyese ea la 
Nomenclatura Arancelaria y De- 
rechos de Importación una posi- 

j ción, 

ABSOLUCIÓN 

; N» 710 

Bs. As., 32|6[79. 

<V iSTO el Expediente Ex-SECENEI N? 
8Í.599|78, y 
CONSIDERANDO: 

Que corresponde incorporar en la 
NADI maquinarias que- no se fabrican 
en el país, coa el adecuado derecho 
de importación, habiendo certificado 
la inexistencia de producción local la 
Cámara respectiva. 
Que en consecuencia, se hace nece- 
sario efectuar ajustes en la Nomen- 
datura Arancelaria y Derechos de 
Importación, con la debida interven- 
ción de la Secretaría de Estado de 
Comercio y Negociaciones Económicas 
Internacionales. ' 

Que atento a la finalidad que se per- 
sigue se cumple con la condición de 
excepción que contempla el inciso d) 
del punto 2 del artículo 21 1 de la 
Ley de Aduanas <T.O. en 1B62) y sus 
modificaciones. 

Que la presente resolución se funda- 
menta y se dicta en -uso de las fa- 
cultades conferidas por la Ley núme- 
ro- 20.545 y el Decreto N°. 751|74. 

Por ello, 
fil Ministro de Economía 
Resuelvo.: 

A rían lo 1' — Incorpórase en la No. 
tnenclatura Arancelaria y Derechos de 
Importación, la siguiente posición y su 
respectivo derecho: 
*p. 64.23.00.19 Palas de arrastre <trai- 
'' lias) autopropulsadas o 
con tracción propia 
(moto-traillas) 10 %] 

Art. 2? — Sustituyese en la Nomencla- 
tura Arancelaria y Derechos de Impor- 
■ tacióii, e¡ texto de la siguiente posición 
por el que se indica: 
84.23.00.09 Pitias de arrastre, no 
i. autopropulsadas O sin 

tracción propia, de ca- 
pacidad a ras de hasta 
lQ m3 y las integrales 
hasta 2.350 inm. pava 
aplicar a sistemas tíe 
enganche de 3 puntas. 

Art. 3? — A los fines establecidos en 
ti articulo 5? de la Resolución M.E. N? 
t.í34¡78, asígnase para la posición aran- 
celaria que se incorpora ' por el artículo 
V, la ciasifícación 6-1 con el programa 
de derechos de importación Que se in- 
dican: 

1979 1930 1981 19S2 1983 19S4 
10 10 10 10 10 

Art. 4" — A los fines establecidos en el 

artículo 5? de la Resolución M.E. número 

1.634J78, ratifícase ¡a clasificación y pro- 

frama arancelario de la posición NADI 

- fi4.23.00.09. 

*'' Art. 5' — La presente resolución co- 
nenaai'á a regir a partir del día siguien- 
te de su publicación en "el Boletín Oíi- 
sial. 

Art. 6? — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

Martínez de Hoz. 



Fot ello, 
El Ministro de Economía 
Resuelve: 

Artículo ii — Sustituyese ea la Nomen- 
clatura Arancelaria y Derechos de Im- 
portación el derecho de la-siguiente Fo- 
sición por el que se indica: 
39.01.04.12'.... '. •■ 10¡%; 

Art. 2? — A los fines establecidos en el 
artículo 5<> de la Resolución M.E. N* 1.634| 
78, asígnase a la posición 39.01,04.12, la 
clasificación 6-1, cuyo derecho se mantie- 
ne' durante todo el período de programa- 
ción arancelaria. 

Art. 3? — La presente resolución- co- 
menzará a regir a partir del día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, dé-: 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

Martínez de Hoz. 



Ministerio de Economía 
COMERCIO EXTERIOR 

■ Sustituyese en Iíi Nomenclatura 
Arancelaria y Derechos de Imiior- 
tLiciórt el derecho de una posi- 
ción. 

RESOLUCIÓN 

Nv 7U 

Bs. As.., 22|6|79. 



V 



ISTO el Expte. SECYNEI N» 15.012,77, 

'■ y ■ ^ 

CONSIDERANDO; 

Que corresponde contemplar en la 
Í5ADI insumos que no se fabrican en 
tí' p ais, con el adecuado derecho de 
importación, habiendo , certificado 'Ja 
inexistencia de producción local la 
Cámara respectiva. 
Que para los ajustes en la NADI. ha 
tomado intervención la Secretaría de 
Estado de Comercio y Negociaciones 
Económicas Internacionales. 
Que n tanto a la finalidad que se per- 
sigue se cumple con la' condición de 
"ex"ePción 'que contempla el inciso d) 
- del punto 2 del artículo 211 de la 
Ley ü- A" ■ '" T °. en 19S'-'-' y sus 

. . modiíl "aciones. 
5j¿ '■ cjue fu presente resolución se funda- 
menta y se dicta en uso de las facul- 
tades conferidas por la Ley N? 20/5-15 
y el Decreto N? 751|74. 



. Ministerio de Economía. 

COMERCIO EXTERIOR 

Sustituyese en la Nomenclatura 
Arancelaria y Derechos de Impor- 
tación el derecho de una posi- 
ción. 

RESOLUCIÓN 
N? 712 

Be. As., 22¡«79 



Por ello, 
El Ministro de Economía 
Resuelve: 

Artículo V — Incorpórase en !a Nomen- 
clatura Arancelaria . y Derechos de im- 
portación, ia siguiente posición y su res- 
pectivo derecho: 

76.02" 00. 02 Alambre de aluminio 
puro o con hasta 1 % 
de sílice o magnesio, en 
diámetros de 0,025 mm. 

a 0)380 mm 10 % 

■ Art. 2? — A 'os fines establecidos en el 
artículo 5 9 de la Resolución M.E. número 
l.634|78, asígnase para le. posición arance- 
laria que se incorpora por el artículo pre- 
cedente, la clasificación 6-1 cuyo derecho . 
se mantient durante todo el período de 
programación arancelaria. 

¿ t t. S* — La presente resolución co- 
mentará a regir a partir del día siguien- 
te de su publicación en el Boletín Oficial. 
Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se-a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

Martines de Hoz. 



V 



ISTO el Expediente 'SECYNEI Nú- 
mero 8S.G09J7B, y 
CONSIDERANDO: 

Que corresponde incorporar en la . 
NADI iiisumos, que no se fabrican en. 
' el país, con el adecuado derecho fie 
" importación habiendo certificado la 
inexistencia de producción loca] la 
Cámaro respectiva. ■ - 
Que para los ajustes en la Nomencla- 
tura Arancelaria y Derechos dé_ Im- 
portación, ha tomado intervención la 
Secretaria de Estado de Comercio y 
Negociaciones Económicas Internacio- 
nales, 

Que aten; o a la finalidad que se per- 
sigue se cumple >con la condición de 
excepción Que contempla el inciso d) 
de] punto 2 del. artículo 211 de la Ley 
de Aduanas (T.CVen 1962) y sus mo- 
dificad enes. 

Que la presente resolución se funda- 
menta en la Ley N? 20.545 y se dicta 
er.' uso tie las facultades conferidas 
por el Decreto N? 751J74. 
Por ello. 
El Ministro de Economía 
Resuelve: 

Articulo I o — Sustituyese en la hornen- 
clatura Arancelaria y Derechos de Impor- 
tado», el derecho de la siguiente posición 
por el que se indica: 

75. 02. 02. 02 10%. 

Art. 2? — A los fines establecidos en el 
artículo 5' de la Resolución M. E. núme- 
ro 1GS4|78, asígnase para la posición aran- 
celaria, que be le sustituye el derecho por 
el articulo precedente la- clasificación 6|1 
' cuyo derecho se mantiene durante todo el 
período de ' programación arancelaria. . 

Art. 3? — La presente resolución comen- 
zará a regir a partir del día siguiente de 
.su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, dé-. 
,-se a ia "Dirección Nacional del Registro 
' Oficial y archívese. 

Martínez tlelloz. 



Ministerio de Economía. 

COMERCIO EXTERIOR 

Incorpórase en la Noniencla._..i 
Arancelaria y Derechos de Im- 
portación una posición. ■ 

RESOLUCIÓN 

■ iV-» 713 

Ba. As., 2210,70 



V 



ISTO el Expediente SECYNEI núine- 
mo 87.4C4J78, y 
CONSIDERANDO: 

Que corrs¿ponde incorporal en la NA- 
DI el alambre de aluminio de deter- 
minadas características que no se fa- 
brica en e¡ país, con el adecuado de- 
recho de importación, habiendo cer- 
tificado ia. inexistencia do producción 
local la cámara respectiva. 
Que para ios ajustes en la Nomencla- 
tura Arñiice'.aria y Derechos de Im- 
portación, ha tomado intervención la 
Secretaua de Estado de Comercio y 
Negociaciones Económicas. Internacio- 
nales. 

Que átenlo a la finalidad que se per- 
sigue se cumple con la condición de 
fíxcepción que contempla el inciso d> 
del punto 2 del artículo 211 de la Ley 
de Aduanas (T.O. en 1962) y sus rao- 
crificacio-nes. 

Que la plísente resolución se funda- 
menta en la Ley N<? 20.545 y se dicta 
en uso de las facultades conferidas 
por -el Decreto N 9 751 174- 



Secretaria, de Desawelló Industrial 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Norma que determina el destinó 
a dar a las aútopáites importadas 
al amparo de la Ley N* 19.135 ó 
■ de regímenes anteriores a la mia- 
ma. 

RESOLUCIÓN 

N? 172 
Bs. A»,, 25[6¡76 - 

V IS'EO ei Expediente SEDI N» 111.064/. 
*ffl en el que la Dirección Nacional 
efe. ádustria propone ej dictado de 
una norma que determine el destino 
a dar a las autopartes importadas 
al amparo de la Ley N? 19.135 o de 
otros regímenes anteriores a la misma 
(fue por alguna razón no se utilicen en 
la. mea de producción, y 



CONSIDERANDO: 

Que dicha norma ■ resulta necesaria 
a fin de regularizar ia situación ' del 
material importado que se encuen- ■ 
tra en esa situación. 
Que si bien la Ley N<> 19.135 ha sido 
derogada por la Ley Ni 1 21.932, lss im- 
portaciones que se hubieran realiza- 
do con aranceles especiales deben ■ 
quedar sujetas a las condiciones vi- 
gentes a la fecha en que la mer- 
cadería ingresó al país. 
Que. en consecuencia, debe aplicarse 
el procedimiento previsto en la Re- 
solución SEDI N? 247 de fecha 13 
de abril de 1978, para las impor- 
taciones efectuadas hasta la- entra- 
da en vigencia de la Ley N» .21.932.- 
Que este criterio sólo resulta proce- 
dente para las importaciones reali- 
zadas antes del 31 de enero de 1979 
ya que las introducidas a partir de 
esa fecha son de ]ior e disposición 
de las empresas terminales, al habeí 
sido ingresadas abonando aranceles 
normales. 

Que la Dirección General de Asun- 
tos Jurídicos ha tomado la Inter- 
vención que estahlece el artículo 7», 
inciso d) de la Ley N? 19.549. 
Que la presente Resolución se dicta 
de conformidad con las facultades 
conferidas en el artículo 9* dei De- 
creto N? 201/79. 

Por eHo, 
El Secretarlo 
de Desarrollo Industria] 
Resuelve: 

Articulo 1* — Las solicitudes de cam- 
bio de destino de autopiezas ingresadas 
al amparo de la Ley N» 19.135 o de regí- 
menes anteriores, deberán ser tramita* 
das de acuerdo a lo previsto en la Re- 
solución SEDI m 247 de feoh* 13 de 
abril de 1378. 

Art. 3» — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

BenedH. 
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Empresa Obras Sanitarias de la Nación 

EMPRESAS DEL ESTADO 

Empresa Obras Sanitarias ilc la Nación. 

Apruébase el Reglamento de Cuotas de Resarcimiento por Contami- 
nación. 

RESOLUCIÓN 

N° 63.835 

Bb. As., S|3|79 

V ISTO el Decreto N? 2.125178 por el cual re establfcc el régimen de cuotas de 
resarcimiento por contaminación pava establecimientos industrian.-, que, por 
carecer de instalaciones depuradoras de líquidos residuales, o que por fun- 
cionar las mismas en grado deficiente, produzcan efluentes que contra ven- 
gan las disposiciones reglamentarias vigentes en la Empresa Obr.it> Sanitarias 
de la Nación, y 

CONSIDERANDO: . . .. 

Que in puesta en funcionamiento del referido régimen, nace necesario la Ji- 
Jación de pautas y procedimientos para el cumplimiento de sus l.nes; 
Que a tales efectos la Comisión Nacional de Coordinación para c¡ Control de 
la Contaminación de lo s Recursos Hídricos (CONACORH) con la partici- 
pación de funcionarios de esta Institución han preparado un proyecto de re- 
glamentación. 
Que el aludido proyecto cumple con los objetos perseguidos. 

n Administrador General 
Kcraelvc: 

Aprobar el Reglamento de Cuotas de Resarcimiento por Contaminación obrante 

a fs. 3/50 del presente expediente. ... j 

Diríjase nota en los términos acordados; hecho pase para su conocimiento y dc- 
mto efectos a explotación. ^ ^ c pn¡|U¡ 

REGLAMENTACIÓN CUOTAS DE RESARCIMIENTO 

Articulo 1? — La presente reglamentación .se aplicará para aquellos estableci- 
mientos industriales que produzcan un efluente fuera de ¿as condiciones exigidas por 
las Reglamentaciones de la Empresa Obras Sanitarias de ia Nación. .... . 

Art. 2? — Los valores de los módulos que corresponde aplicar para ei calculo de 
la cuota anual para cada uno de ios parámetros que excedan los limites permitidos 
según el cuerpo receptor, son los que figuran en el Anexo N» 1. La sumatoria cíe 
dichos módulos determina el valor de "K" a que hace referencia el articulo 1' del 
Decreto N« 2.125178. 

Art 3» — El factor "N" variable en función del número de anos cu que el es- 
tablecimiento permanece en estado contaminante, valdrá uno U) para ci primer ano 
que bC encuentra en infracción y se incrementará un veinte por ciento para, el se- 
r.undo año. El porcentaje de incremento por aplicar en los anos subsiguientes en 
que perdure la infracción será determinado en base a ios resultados obtenidos en 
los dos primeros años de aplicación del Decreto N* 2.12E|7b. 

Art 4? — Para aquellos establecimientos industriales que posean má;> de un con- 
ducto de descarga de sus efluentes, se calculará la cuota de resarcimiento anual, co- 
mo suma de las correspondientes a cada uno de ellos. ,„i ,„,,»„,.* 

Art 5? — A los efectos del cálculo de la cuota uc resarcimiento se entendcia 
romo caudal diario al volumen total volcado en el mes de máxima prooutcion divi- 
dido por ci número de días trabajados en dicho periodo. rwvMn N? 

Art. 6? — Para el cumplimiento de lo establecido til el Art. 4? del Decieto N? 
2125178, todos los establecimientos industriales -%lán obliga eos a la presen tac on do 
la declaración jurada anual conteniendo las datos eapeuficacio rn el Aru.x - N 2 de 
r¡,ta reglamentación. La industria podrá agregar a los dalftj solicitados, tou.i mfm- 
jriación aclaratoria que fundamente sus repuestas. 

Ar t.' 7» — La declaración jurada anual, mencionada en el Articulo .ii.tji.n dc- 
!.,•!• "i- presentada a la Empresa Obras , Sanitanas fle- la Na™>»^»l™ £'.! / n t,c c " (, ° 




les- ''estipuladas paía el ca.so de "no suministrar la totalidad de la información 
WlÍ tfo^ líntSTwíi. ^U^fen en ^término de ,a dectaractój. J-da ^ la 



determine 



FmnYcsa Obras Sanitarias de la Nación fijará el caudal diario el que sera notilicado 
Mint^t^lo sin perjuicio de las sanciones que le correspondan por aplicación del 

ü, tirulo irv de ost? Reglamento. „, „ ~ , -i-.,,.;,,, a. 

Art, 10 — En caso que la Empresa Obras aintatias d< 
el caudal diario del efluente y de esa determinación sur ; ; icia 
.1 ralor declarado por la industria, se notif vera al re.von.s. 
rué mi el término de veinte (20) días hábiles s^incntes pieseí 

mación técnica y demás elementos de juicio que hagan 

isma y, a la vez, suministre la metodología utilizada par 

al diario declarado. .,_ 

Irt 11 — Una ve?, presentada la documentación a que 

rior la Empresa Obras Sanitarias de la Nación, temara 

• míe utilizará para el cálculo de la cuota de rosare, micnt 



¡ablc de la misma, para 
... senté ant-e la Empresa la 
-.formación técnica v demás elementos de juicio que llagan al valor declarado pol- 
la mE y, a ía vVz! suministre la metodología utilizada para la determinación del 
cuud^.1 diario^leejarado^ documentación a que se refiere el articulo 

M.-lerior la Empresa r^v»» s n nit,n-i:. s de la N'ación. temara decisión respecto al 

í^ríloTi ülteSí'cníro^'los ^enuTéo.. días de recibida la mencionada da 
.-m'iientnción. Cumplido ese término, de no existir comunicación en 
•a Emnresa Obras Sanitarias de la Nación, so -ntendera que 

t! los nresentados por el responsable han sido 'aceptados. .... , t „ 

Árt 12 - A part'r de los trescientos scscn'-.i 360> días de publicada .a presente 
K«lwirn"'fión en c Boletín Oficial de la Nación, toik* lo s eslabieemnentos .. - 

luSdXrán disponer de una cámara de «loros » de ™^ c £» ^ "]„£^ 
en cada uno de los conductos de descarga. Dicha cámaia deberá hallai.se uhicnda 

S rm-cd o privado, sobro la linca municipal o próxima a ella y con acceso dure lo 
desde ia via pública (Art. 9.1.0) del '•Rcglamcn'o de .«¿lalaciones hanitanas Doim- 
uliavias c j,riu£rlBle£ SanU¡u -ias de :.x Nación, realizará como mínimo dos 

.•^r-rrione-^ análisis « T cada conducto de dc.-xarga d"l establecimiento industrial 
?«r»ní¿ eí año a ter ior 1 cobro de la cuota. Para el cálculo de la euoia anua de 
n, " ran niento se seleccionará el análisis que resulte con una sumatoria de módulos 

10R1. todos 



el que será cornil- 
-ionada i' 
tal .sentido de 
la documentación y 



resarcían 



" 1A5 'avV 14 ron carácter de excepción, durante los años 197!). 19B0 y 

los ¿sU^es d°c^ ■"»»«* ,0:i t,atos úc ca,i,,ad dC 

SU " Art'lS* - La calidad del efluente que deberá declarar el responsable del cstn- 
b'ccim ¿nto Industria) será determinada por análisis de muestras extraídas en .cada 

TnSLSSofffinr ^¿f ^ niáxbna* Sn'^ón* ^^'^ 

D3ob£S!en^ CffiS ÜS££VZ S^d? 'in- 

<,USt Ai*t 16 - Durante el período de excepción a que hace referencia el articulo 
14 do este re-damento el valor de "K" que correspondo aplicar para el calculo de 
a cuota anuM S deteiwhindo tomando en cuenta le* ™f«««™ ?° £ fn? 1 »"" 
rreetnados por la empresa Obras Sanitaria* de ^ Nación o los de ^ ™«os »o>- ,h s 
Piilu.trias. Se seleccionará para el ralculo -dei valor de IC el an.vlisi;, que resulte 
t-n. una sumatoria de módulos mayor. . . u-.v-m irr—n- 

Art 17. _ Para aquellos establecimientos industriales que no ha>. ;'n .l''^' 1 }- 
,.,,„:' .iVclaración turada en término o la misma no contonea la olohdad de os 
iatSs de eiicbd "olíc lados la empresa Obras Sanitarias de la Nación utilizara los 
aceden «¿nte, en la empresa a los efectos de ^ ^¿«^ZT ,T~\nwZ 
"isr Tara el cálculo de ln cuota anual de resarcimiento se selecciónala «1 analisih 
'Hieresulle con una sumatoria de módulos mayor. „„:..i,i., 

Art 18 -La presentación en término de la primera declaración Jurar;, r n ida 
*r ¿I articulo ii esta reelamcnlación. permitirá ie':ulari/ar la situación il«- los 
r^**kim>tei, industriales no registrados o aquellos que regiM. artos .impongan .le 



conductos de descarga clandestinos, ein que les corresponda las multas previstas 
para este tipo de infracción. Ante la no declaración de las descargas clandestinas 
y la posterior verificación de las mismas, se le aplicará al establecimiento industriad 
las multas previ-olas en el "Reglamento de Instalaciones Sanitarias Domiciliarlas 
Industriales", y el régimen de cuotas de resarcimiento con retroactividad at-'l»- do 
enero de 1979 o a la fecha de radicación de la industria si ésta fuera posteriol, 

Art. 19. — Para utilizar la franquicia de suspensión de la cuota de resarcí. 
miento a que hace referencia el articulo & del Decreto N? 2.125|78, los responsables 
de establecimientos industriales deberán cumplir los requisitos administrativos ^ pre- 
vios a la construcción de la planta de depuración que exige el "Reglamento «te Ins- 
talaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales". 

Art. 20. — La empresa Obras Sanitarias de la Nación podrá por razones fun- 
dadas establecer el plazo de la suspensión de la cuota en base a la magnitud y tipo 
ilo obra a ejecutar. El plazo máximo e improrrogable en el que podrá suspenderse 
h\ aplicación de la misma, será de dos (2) años. El periodo de suspensión comen- 
zará en todos los casos a partir de los treinta (30) días de la aceptación por parto 
de la empresa Obras Sanitarias de la Nación del plan do trabajo, presentado por la 
industria y previa presentación de un pedido expreso de e^ta última. 

Art. 21. — Los establecimientos industriales que estén utilizando la franquicia 
de la suspen-ión de la cuota anual, por estar construyendo instalaciones de depu- 
raeion, riclvián pivsentar a la empresa Obras Sanitarias de la Nación, informes, 
/¡emwirales donde se indique el grado de cumplimiento del cronogi'ama de trabajo. 
j: las presentaciones tendrán el carácter de declaración jurada. El no cumplimiento 
de este requisito o la constatación de la falsedad de los datos- incluidot en los 
informes serán suficiente motivo para la reimplantación do la cuota previa comu- 
nicación al responsable del establecimiento. En el caso que el periodo de franquicia 
otar, ido :-:e-a mrror de un año, el atraso en el cumplimiento" del Monograma do 
trabajo, será causal para la suspensión de la franquicia a partir del secundo in- 
lr.ruie M'Uicitral. 

Art. 22. — AI finalizar el periodo de suspensión a que hace referencia, rl Articulo 
0" del Decreto 2.125|78, fe reiinplantará la aplicación del régimen de cuotas do 
resareimionto calculando la cuota anual en base a los resultados de análisis do 
muestras cx : ¡ aú>as a partir de ese momento y asignando »1 f«ctor "N" el que- co- 
rrespondiera de no li.'ber mediado tal suspensión. 

Art. '2'i. — Cuando el periodo de .suspensión de la cuota tom«¡ part de- un 
año, la misma se calculará proporciuualmentc a los meses en que no corr«*pomla 
l.i suspensión. 

Art 24. — Para un mismo establecimiento industrial la suspensión de la "uota 
a la que hace referencia el articulo 6*' del Decreto N? ^.125|78,- correspond-ia una 
sola vez por construcción de instalaciones de tratamiento de efluentes neces.» v, .as. 

Art. 25. — Las industrias que se radiquen con pcstorloridad ai V> de cn-.ro il» 
1979. no tendrán dareclw a utilizar la franquicia de suspensión de la cuota. 

Art. 26. — A los efectos de disminuir la concentración de los parámetros do 
calidad de las descargas, no podrá utilizarse agua proveniente de una red Uc pro- 
visión de agua potable, o de acuiferos subterráneos. De comprobarse una trun*erc> 
sión a esta disposición, la extracción de las muestras para el cálculo de la cuota 
anual, se hará en un punto del conducto de descarga que sea previo a la incorpo- 
ración de dicho caudal de dilución. 

Art. 27. — A los efectos de la aplicación del régimen de cuotas de resarcimiento 
por contaminación en el ámbito del Arca Metropolitana Buenos Aires, los limites 
permisibles para las descargas son los que figuran en el Anexo N» 3 "Um!t"« Pex- 
niisiblcs". , , . , 

Art. 28 — El vertimiento de líquidos residuales industriales a pozos absorbentes, 
pozai excavados o perforados hasta cualquier manto natural de agua, no ser» auto- 
rizado en el ámbito del Arca Metropolitana Buenos Aires. Para las descargas exis- 
tentes en esa Atea, l.r Einorcsa Obras Sanitarias de la Nación, otorgara platos p*vra 
el cambio de destino de los ofluentre, el que no podrá exceder al 31 de d'*.iembro 
de 1£88 A partir de esa fecha, queda prohibido el uso de este destino, tfara el 
resto del país donde Obras Sanitarias de la Na-ión tiene jurisdicción, la descarga 
a pozos de líquidos residuales industriales será previa y expresamente au&vizarta 
por la empic-a cuando se compruebe la imposibilidad do utilizar otro cuw|H> re- 
ceptor. 

Art 29 Para las descargas existentes a pozos absorbentes, pozos excavado» 

o ivTloradiw lnisia cualquier manto natural de agua, de líquidos residuales indns- 
triaivs o rcoidimleu. en general, dentro del Arca Metropolitana Buenos Aires, los 
valores permisibles sr.ii los que figuran en el Anexo W> 4 y los valores de los mo- 
dules que corresponde aplicar para el cálculo de la cuota anual son los que íigunu» 
cu el Anexo N" 5. , 

Art 30 — La cuota anual de resarcimiento podra pagarse en una o dos veces. 
De optarse por esta última alternativa, la primera deberá abonarse untes del 30 
de abril y la secunda antes' del 30, de setiembre do caía año. La segunda paito 
bcrá actualizada .sep.ún el índica de precios mayoristas na agropecuarios nivel guie- 
ral, cntiv' enero v julio del año de cobro. ,,»„•» 

Art 31 — En caóo de considerarse necesaria una. modificación de los .limites 
permisibles' que figuran en el Anexo N 1 ' 4 y cuantío para su cumplimiento fuera 
menester la rca'ización de inversiones para la ccnitrucción de nuevas instalaciones 
tic tratamiento, lo.s valores de los nuevos limites comenzarán a regir ayjartjr do 
los tres 13) anos de publicada esa modificación en el Boletín Oficial, vía mismo 
criterio se aplicará cuando so incorpore un nuevo parámetro de calidad. En caso 
que dicha modificación o iueoiporación se debiera a razones de salud publica, la 
exigencia del cumplimiento comenzará desde el momento de su publicaciou en el 

Bolélin Oficial. .,,..,, 

Art 32. — Cuando dos o más establecimientos industriales trataran sus efluen- 
tes en una mi-nía planta de depuración, la cuota anual de resarcimiento se cobrara 
en bare ai caudal diario y calidad del efluente de dicha planta. Los conductos que 
lleven los efluentes desde cada uno de los establecimientos hasta la planta de depu- 
ración so utilizarán exclusivamente a esc fin. Esto no exime a los responsables do 
cada uno de los establecimientos industriales, de la presentación de la deeinración 
imada a que uc refiere el articulo G">. debiendo constar en la misma cuales üc sus 
iioscarga-.i conducen los efluentes a dicha planta común. 

Art. 33. — El o los responsable» de las plantas de tratamiento comuna! rt Jas 
que se refiere en el artículo anterior, están sujetos a todas las exigencias de la 
prerente reul-.unentación. ., . 

Art 34 — La pícente reglamentación sera do aplicación dentro del ámbito del 
Arca, Metropolitana Buenos Aires en: Capital Federal y los partidos de General 
San Martín. La Matanza, Morón, San Fernando. San Isidro, Tres de Febrero, TiRro 
'/ Vicente López. En lo , restantes partidos de la mencionada área o sea Almirante 
Brown, Avellaneda 10 toban Echeverría, Florencio Varóla, Lanús, Lomas de f.umora 
v Quilines, esta rcclamentación se aplicará en aquellos establecimientos industríalos 
que utilicen la red externa de desagües cloacales aunque viertan a phivlodiicto o 
curso de agua, en un todo de acuerdo a los términos del convenio firmado entre la 
empresa Obras Sanitarias de la Nación y la Dirección de Obras Sanitarias Uc la 
Provincia de Buenos Aires, referido al control de los efluentes industriales, vigente 
a la fecha. . . , .,_ 

Art. 35. — Et presente régimen de cuotas de resarcimiento por contaminación 
comenzará a aplicarse a partir del 1? de enero de 1979. 



PUBLICACIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 

Do acuerdo con oí Decreto N° 15.209, del 21 de noviembre dé 
1939. en el Boletín Oficial de la República Argentina se publicarán 
en forma sintetizada los actos administrativos referentes a: presu- 
puestos, licitaciones y contrataciones; órdenes de pago, movimiento 
de personal subalterno (civil, militar y religioso), jubilaciones, retiro* 
y pensiones; constitución y disolución de sociedades y asociacionef 
y aprobación de estatutos: acciones judiciales, legítimo abono, tie- 
rras fiscales, subsidios, donaciones, multas, becas, policía sanitaria 
animal v vegetal y remates. 

RESOLUCIONES: Las resoluciones de los Ministerios y Secre- 
tarías de Estado y de las Reparticiones sólo serán publicadas en el 
caso de que tuvieran interés general. 
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ANEXO 1 

.^PLANILLA DE VALORES DE LOS MÓDULOS CORRESPONDIENTE AJ&AS 
g^VACCtÓNES DETECTADAS EN EL EFLUENTE SEGÚN EL CURSO RECEPTOR 



rife 



TIPO DE INDUSTRIA 



PARÁMETROS 



* 



Infracción 



[- Descrip- 
ción 



Colectora 
Cloacal 



Mi 



Conducto 
Pluvial 



"\- 



Ml 



ipH 



JSastancias so- 
lubles en frío 
en éter etílico 



■ Sulf uros 



4 Sólidos s e d l- 
meotaWes com- 
pactos (en 10 
minutos) 



7.500 (1 4- — /PH — pH/ ) 
3 O 



(a) 



5.800 (1 + — log 
3 



Co 



(b) 



Curso de agua 



Bffl 



B Sólidos 



sedt- 

mentables (en 
a hora») 



6 Temperatura 

1 Demanda bio- 
química de oxí- 
geno 



5.800 (1 -I- — log 
3 



(b) 



Co 



5.800 




— 


3.800 



8 Oxígeno consu- 
mido 



9 Demanda de 
cloro 

feO Gases tóxicos o 
sustancias ca- 
paces de produ- 
cirlos 
a) Cianuros 



XI Sustancias que 
pueden produ- 
cir gases infla- 
mables: 

a) Hidrocarbu- 
ros 

tX Sustancias que 
Interfieren los 
procesos de de- 
puración en las 
plantas de tra- 
tamiento o de 
autodepuracfón 
en el curso re- 
ceptor: 

a) Cromo 
Hexavalente: 
Trivalente 

b) Sustancias 
reactivas al 
asul de or- 
totoluidtna 

(detergentes, 

etc.) 
«) Cadmio 
d) Plomo 

0) Mercurio 
total 

1) Arsénico 



0,75 
C— Co 

( )x4700 

Co 



5.800 



5.860 



3.800- 



(a) 



0,75 
C— Co 

( )x4700 

Co 



(a) 



0,75 
C— Co 

( )x4700 

CO 



(a) 



3.800 



0,75 
C— CO 

( )x4700 

Co 



0,75 
C— Co 

( ) x 4700 

Co 



(a) 



14.400 



9.700 



14.400 



(a) 



0,75 
C— Co 

( )x 4,700 

Co 



(a) 



9.700 



14.400 



E" 



Detergentes 
Detergentes 
Cianuros, cromo trivalente, cromo hexa* 

vidente. . , . 

Cromo trivalente, cromo hexavalente. 
Cromo trivalente, cromo hexavalente. 
Cromo trivalente, cromo hexavalente. 
Cromo trivalente, cromo hexavalente. 
Cromo trivalente, cromo hexavalente. 
Cromo trivalente, cromo hexavalente. 
Cromo trivalente, cromo hexavalente, mer* 

curio. . 

Cromo trivalente, cromo hexavalente. 
Arsénico 

Fenoles 

fenoles 

Fcno.es 

Cianuros 

Plomo 

Plc*«o 

Plt/.IM 
PlOll.J 



Lavadero de botellas 
Lavanderías 
Electiodeposiclón de metales 

Anodizado de aluminio 
Cromado de piezas metálicas 
Establecimientos fotográfico» 
Manufactura del vidrio 
Fábi ica de pinturas 
Fábrica de colorantes 
Fábrica de explosivos 

Fábrica de cerámica 
Fabricación y|o envase de 

insecticidas y funguicidas 
Fábrica de desinfectantes 
Fábrica de Unturas 
Fábrica de plásticos 
Taller de niquelado 
Fábrica de cañerías 
Fábrica de acumuladores 
Fábrica de linotipos 
Fábrica de armamentos 

Fábrica de cloro e hidróxldo Mercurio, 

de sodio 

ANEXO 2 
TFrvirAS AN MÍTICAS UTILIZADAS POR LA TMPRESA OBRAS SANITARIAS 
lE¡l^CWNvInTLEA)¡^Ot: LÍQUIDOS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Y CLOACALES 



Parámetro 



Técnica 



Bibliografía 



PH 



Polenciométrlca 



Standard Methods for the 
Examination oí Water and 
Wastewater. 14 edición. 



Sustancias solubles 
en frío en éter 
etílico 

Sulfuros 



Sólidos sedimen- 
tables 



No se fijan 


i valores momentáneamente 




29.100 


29.100 




29.100 


1 C 


1 C 




1 C 


14.400 (14 — log— ) 
3 Co 


14.400 (14- — log— ) 
3 Co 


14.400 


(14 — log— ) 
3 Co 


fb) 


(b) 


(to) 




1 C 


1 C 




1 C 


10.400 (1-4- — log— ) 
3 Co 


19.400 (14- — log— ) 
3 Co 


19.400 


(14 — log— ) 
3 Co 


(b) 


(b) 


(b) 




29.100 


29.100 




29.100 


29.100 


29.100 




29.100 


29.100 


29.100 




29.100 


29.100 


29.100 




29.100 


(b) 1 C 








19.400 (1 +— log— ) 








3 Co 









Demanda Bioquí- 
mica de 
Oxígeno 



Extracción con éter 
etílico y evaporación del 
solvente. 



Método colorimétnco, 
basado en la reacción entre 
ion sulfuro y p-aminodime- 
tilanilina en presencia de 
cloruro férrico. 



Sedimentación, en condicio- 
nes standa-Tú. 



Standard Methods of Water 
Analysis. 6* edición. Modi- 
ficado por O.S.N. 



Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater. 14 edición. 



Oxigeno consu- 
mido 



Demanda de cloro 



Medición del oxigeno di- 
sucltos consumido en la esta- 
bulación biológica de la 
materia orgánica en 
condiciones standard. 



Medición del contendió de 
materia orgánica oxidable 
expresada en mg/1 de 
0. por titulación con Mn0«. 



Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Scwage. 8» edición. 



Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wasterwater. 14 edición. 



Medición del consumo de 
Cl, (como agua de cloro) 
requerido para que el oloro 
residual luego de 10 minutos 
de contacto sea 0,1 mg/1. 



Cianuros 



Cromo 



Técnica basada en la 
formación de azul de prusia 
sobre papeles reactivos y 
comparación coloiimétrica 



Sustancias ca- 
paces de produ- 
cir olor y sabor 
en las plantas 
de potabiliza- 
clón de agua o 
que interfieran 
en el tratamien- 
to de agua pa- 
ra consumo, 
a) Sustancias 
fenólteas 

/SOLAR ACIONES: 

pHo = 5,4 ó 10,1 si el efluente es ácido o alcalino. 

pH — Valor que corresponde al efluente. 

C ^ Concentración en el efluente. 

Co — Concentración limite filada. „„, ,„,.,, •„, A „ i. fA r _ 

(o) & valor del módulo a utilizar es el que resulte de la aplicación de la for- 

(t>) E^valo^dcf módulo a utilizar es el que resulte de la aplicación de l a fór- 
mula indicada con un valor máximo igual a dos veces el factor que fiyuía 
fuera del paréntesis. 
■uDinnrrnns axlv nRRERAN DETERMINARSE Y DECLARARSE ADEMAS DE 
&SQUE FWURAN ^ ¡a PROTOCOLO DE AMA US1S SEGÚN EL TIPO DE 
*^ ^ INDUSTRIA 



Detergentes 



Método colorimétnco 
basado en la reacción 
del cromo (VI) con 1,5 
díftnilcarbazida. 



Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Sewage. 8* edición. 

Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Sewage. 8* edición. 



Adaptación del método 
Gettlersoldbaum •'Detcrml- 
nalion and Estlmation of 
microquantities oí cyantde. 
Analytical Chemlstry 
27C (1947). 



Método colorimétrico 
basado en la reacción 
de los detergentes amónicos 
con azul de ortoluidtoa. 



Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater. 14 edición. 



Cadmio 



Plomo 



Mercurio total 



Método colorimétrico 

basado en la reacción 

dei cadmio con la ditizona. 



Método colorimétrico 
basado en la reacción 
de la ditizona con el 
plomo divalente. 



Me Ouire . Kent - Millor fc 
Patenneier. Field Test for 
anionic detergente in wcll 
waters. J. American Watet 
Works Assn. 54065 (1962). 
Adaptado por OSN. Reviste 
Saneamiento, Año XXXII 
N* 210. 



Standard Methods for U*r 
Examination oí Water and 
Wastewater. 14 edición. 



Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater. 14 edición. 



Arsénico 



IBFO DE INDUSTRIA 

, h» ■ 



PARÁMETROS 



Sustancias fenó'icas 



•ftvadei 
Kiboiel 
jRrtien 



ivadero de iana . , , 

oteUado de bebidas sin alcohol 
¡embree 



tiles 

¡tos químicos 



Matocerias 
■brtca 



de anilinas 
noolastías 



Detergentes 

Detergentes 

Fonoles. crome hexavalente 

cromo trivalente 



Fenoles 

Fenoles, mercurio 

Arsénico metale» tóxicos (mercurio, cad- 
íuio, cromo trivalente, cromo hexavalen- 
te, plomo, feno'-cs, detergentes, etc. 

Cromo, fenolec 

Fenoies, crome trivalente, cromo hexava- 
lente. 

Cianuros, cromo trivalente, cromo hexa- 
valente 



Método colorimétnco 
basado en la reacción 
dei mercurio divalente con 
la úitizona. 



Método colorimétrico 
basado en la formación de 
azul de molibdeno. 



Método colorimétrico 
Ddfado en la reacción 
de la aminoantipirina con 
el fenol y sus derivados 
o y m sustituidos. 



Standard Methods for the- 
Examination of Water and 
Wastewater. 14 edición. 



Standard Methods for the 
Examination oí Water and 
Wastewate r. 11 edición. 

Súndard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater. 14 edición. 



"ANEXO N» 2" 
CODIFICACIÓN DE RAMAS INDUSTRIALES 



CÓDIGO 



INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 



01101 Matanza de ganado, preparación de carnes en frigoríficos,- 

01102 Carnes conservadas, embutidos y fiambres y grasas comestibles no prepft* 
radas en frigoríficos. 

0U03 Faena y congelado do aves, conejos y caza menor. 

01104 Preparación de carnes para exportación. 

01110 Preparación de tripas: frescas, saladas o secas. 

01112 Fundición de grasa. 
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CÓDIGO 



INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 



CÓDIGO 



INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 



Lavado de mondongo y|o tripas. 

Procesado de achuras. 

Trozado de cerdos. 

Elaboración de carne equina. 

Elaboración de alimentos preparados para animales. 

Usina láctea. 

Elaboración de: manteca, Crema, queso, caseína, leche condensad» o en 

polvo y demás productos lácteos, incluye helados. 

Pescados, mariscos y moluscos en conserva, incluso congelados. 

Saladero, secado y ahumado de pescado. 

Fileteado y congelado de pescado. 

Elaboración de guanina (Se obtiene de las escamas del pescado). 

Elaboración de harina de pescados. 

Elaboración de aceite de pescado. 

Elaboración de alimentos balanceados para animales. 

Preparación de arroz, descamación, molienda y demás operación. 

Molienda de trigo. 

Molienda de legumbres y cereales (Excepto trigo). 

Fraccionamiento de granos. 

Elaboración de yerba mate. 

Fabrica de alfajores. 

Elaboración de postres helados (Conservados). 

Elaboración de productos de panadería y conljteria (Excluido gallctitas y 

bíscochos). 

Elaboración de gallotítas, biscochc« o similares. 

Elaboración de pactas alimenticias frescas. 

Elaboración de pastas alimenticias secas. 

Elaboración y refinación de azúcar. 
Elaboración de glucosa. 
Elaboración de dulces, mermeladas y jaleas. 
Elaboración y envasado de frutas, hortalizas y legumbres. 
Elaboración de cacao, chocolate y sus drrlvados, caramelos, padillas, con- 
fites, turrones y frutas abrillantadas o confitadas. 
Elaboración de papas fritas. 
Tostado de maní, salado o con chocolate. 
Extracción de miel. 
Fraccionamiento de miel. 
Elaboración de alimentos a base de miel. 

Destilación de alcohol etílico. 

Elaboración de licores y bebidas alcohólicas. 

Elaboración de vinos. 

Elaboración de sidra. 

Elaboración de cerveza, malta o bebidas malteadas. 

Elaboración de aguas gaseosas sin alcohol y refrescos. 

Elaboración de jugos y¡o concentrados de frutas. 

Elaboración de vinagre. 

Fraccionamiento de bebidas. 

Elaboración de levadura de cereales y polvo de hornear. 
Elaboración de 6alsas y condimentos. 
Tostado, torrado y molienda de café o especias. 

Preparación de hojas de Vi. ^.^u. 

Elaboración y refinación de aceites vegetales comestibles y no comestible. 
Concentrados de café, té o mate. /T ¡.„.„, 

Elaboración de alimentos can-entrados, preparados y[o congelados (Excep- 
to pescadob). 
Fraccionamiento de aceites comestibles. 

Preparación de hojas de tabaco. 
Elaboración de cigarrillos o cigarros. 
Elaboración de otros productos del tabaco. 

Desmotado de algodón. 

Lavadero de lana. 

Hilandería de fibras naturales. 

Tejeduría. ,.,.,». 

Confección prendiis vestir (Excepto de piel). 

Blanqueo, teñido ylo apresto textiles, ilncluso prendas de vcstii). 

Otros aiticulos de materiales textiles. (Excepto prendas de vestir). 

Fabricación fibras artilicialcs y sintéticas. 

Prcpar^cicoes de fibras textiles vegetales, excepto algodón. 

Preparación de' cerdas, incluso tejedurías. 

Elaboración de pelos para sombreros. 

Fabricación de estopa. 

Lavadzro de bolsas de arpillera y|o lienzo. 

S«. Pación de maderas, inclusive los aserraderos qu e íuncio. 

*Sderts term*is. placas y laminadas, incluye placan y chapas de fibras, 

virutas de marera o residuos vegetales prensados. 

Impregnación de madera. 

Fabricación de hormas de zapatos. „„„.„ 

Fabricación productos de madera no clasificados en otra parte. 

Fabricación de productos de corcho. 

Pasta química (celulosa y alfa celulosa) pasta semi química y pasta me- 
cánica de madera. 

Fabricación de papel, cartón y|o cartulina. 
Fabricación de envases de papel ylo cartón. 
Fabricación da papel engomado y|o calcomanías. 

3X3& anexTde Laográficas estenotipia, electrotipia, litografía, 
fotograbados y operaciones análogas. 
Imprenta y encuademación. 

Saladeros y peladeros de cueros. _ 
Curtiembre, teñido, acabado y demás operaciones. 
Fábrica de catado de cuero. 
Curtido, teñido y apresto de pieles. 

§S^ ^%^^^%ZlT^^ ^ -ero. (Excepto cal- 
zado y prendas de vestir). 

Neumáticos para rodados. (Cubiertas y cámaras). 
Rccaurhutaje y vulcanización de cubiertas. 
Fábrica de poleas de goma. _„*„,„- 

vssa rsJsjrüs-'Sfasu. - *. -» 

Ácidos, bases y sales. ,. .. 

AVohol: destilación y desnaturalización. 

HSSfew sss-.-ss* — — - 

„,« Sf.'íiffl.'fíS 1 '* «s j— <• ■'° ulM - 

jv.07 Hilados de fibras artificiales y sintéticas. 

¿18 g^'eoSSS^ *»«SS3ST a ««S. ^1 petróleo o carbón). 

13110 Fraccionamiento de alcoholes. 

K rtS^Piín^S^ lacas, csmaUes y charoles. 

13601 Ceras para lustrar. 



01114 
01118 
01122 
01130 
01199 
01200 
01201 



02401 
024oi 
0240» 
02404 
02420 
02421 
0241:0 

03501 

o:i:o2 

03Ó03 
03504 
03510 
03530 
03531 
035'.2 

03545 
03o50 
03555 

04701 
04710 
04720 
04780 
04U01 

04890 
04SS3 
OiSOl 
04902 
04993 

05101 
05103 
05201 
01202 
05301 
0541)1 
03410 
05501 
055&9 

07C01 
069 04 
06303 
0G.03 
0G911 

cea 12 

0C3i3 
06914 

07001 

oíikms 

O7C09 

08101 

08103 
08105 
08107 
OHíOJ 
0P11O 
08119 
08201 
03303 
08307 
0331.1 
08400 
0S411 
O3420 
0D101 

09104 

09108 
00103 
03103 

oano 



10001 

10002 
1000S 
10310 
10101 
10104 

10150 

11101 
11108 
11199 
11201 
11202 
11209 



120O2 
12006 
12010 
12014 
12099 

13101 
13102 
13103 
.13104 
13iÜ5 



13700 
13701 

13702 

13801 
13802 
13803 
13804 
13901 
13802 
13999 

14101 
14501 

15101 
15102 
15103 
15104 
15105 

15106 
15201 
15202 
15203 

16401 
16501 
16502 
16601 
16701 

16702 
16703 
16704 



16780 
16799 



17001 
17005 
17009 

17040 
17050 
17060 
17070 
17000 
17090 
17100 
17101 
17110 

17115 
17120 
17130 
17140 
17150 
17155 

17153 
17161 
17165 
17170 
17178 
17186 
17188 

17199 

17200 

17210 
17220 
17250 
18001 
18090 
18101 
18104 
18105 
18120 
18130 
18140 
18199 



13602 Tintas para imprentas. 

13603 Tintas para escribir. 

13604 Aguas y demás preparados para blanquear ropas y telas. 

13605 Preparaciones para limpiar y pulir metales, vidrios y piedras. 
13600 Tintas, betunes, pastas y preparaciones similares para conservar cuesca X 

maderas. 

Grasas animales, no comestibles incluye molienda y trituración de 

Específicos veterinarios que emplean órganos frescos de animales «O 

residuos. . 

Medicamentos y productos farmacéuticos que emplean órganos fíeseos 09 

animales y|o sus residuos. 

Jabón. (Excepto de tocador). 

Productos de perfumería y artículos de higiene y tocador. 

Velas de estearina, parafina ,y demás sustancias slm. lares. 

Jabones, detergentes, velas. 

Fabricación de fósforos. 

Fungicidas, insecticidas, fluidos desinfectantes y raticidas. 

Productos químicos diversos, no clasificados en otra parte. 

Refinerías de petróleo. 

Productos del petróleo y del carbón no elaborado en destilería. 

Ladrillos comunes y polvo de ladrillo. 
Ladrillos de máquina, tejas, baldosas y cañ06. 
Ladrillos y otras piezas refractarias. 

Artefactos sanitarios cerámicos. 

Placas y accesorios para revestimientos, artículos decorativos y otros «sos 
cerámicos. . . 

Productos de barro, loza, porcelana y artículos para electnciaaa. 
Vidrios y cristales en todas sus formas. 

Espejos, incluye: pulido, biselado, tallado y «tu hado de vidrios y cristales. 
Fabricación de vitraux. 

Cemento portland y blanco. 
Elaboración de cal 
Molienda e hidratación de cal. 
Vigas pre-moldeadas de cemento. 

Artículos de cemento y fibroeemento, chapas, caños, tanques, piletas f 
productos afines. 
Mosaicos calcáreos y graníticos. 

Elaboración, corte, pulido y labrado de mármoles, granitos y otras piedras. 
Elaboración de yeso, triturado y molido de minerales no metálicos, mez- 
clas preparadas para revoque y piedras naturales y artificiales para reyes, 
timientos. ■ . 

Hidrófugo y productos de piedra, tierra, yeso y hormigón preparado. 
Fabricación de productos minerales n metálicos, no clasificados en otra 
parte. 

Industrias básicas de hierro o acero. 

Industrias básicas de metales no ferroso. ^i— 

Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y artículos generales 
de icrrctcrla. 

Fábrica accesorios metálicos para sanitarios. 
Fabricación de muebles y accesorios metálicos. 

Construcción de maquinarias para trabajar los metales y la madera. 
Fabricación de tanques y depósitos metálicos. 
Fabricación de generadores de vapor y equipos conexos. 
Fabricación de productos de carpinteria metálica. 
Fábrica de clavos, buloneria y|o alfileres. 

Fábrica paneles para fijar afiches. w»«»i„»» b..im ~n_ 

Fábrica de envases de hojalata y demás productos de hojalata, meloso cro- 
molitografía. 

Fábrica metales desplegados. 

Fábrica de alambres de púas y|o alambres tejidos. .u^rirn»! 

Fabricación de cocinas, calefones y|o calefactores. (Excluidos los eléctricos). 
Fábrica de resortes metálicos. wmj-j 

Construcción de máquinas de: oficina, calculo y contabilidad. 
Fabricación de componentes, repuestos y accesorios para automotores. 
(Excepto motores). 
Construcción de motores o turbinas. 
Fabricación de básculas y balanzas. 

Fabricación de ascensores. ««-«■ 

Fabricación de heladeras, lavarropas, acondicionadores de aire y afines. 

Fricación dtm» df cííser "y tejer, familiares ; y semi £***£» 
Construcción y|o reparación de maquinaria para trabajar la madera • 

Construcción de maquinarias y equipos, no clasificados en otra parte. 

(Exceptuando la maquinaria eléctrica). 

Proceso de galvanización, estañado, niquelado, cromado, plateado o meta- 

Prnccs"' de enlozado, esmaltado o trabajos análogos sobre metal. 
Fabricación de joyas, relojes y afines. 
Reparación de tambores metálicos. 

Construcción d'e máquinas y aparatos industriales eléctricos. 
Fabricación de acumuladores, pilas, baterías y carbones. 
Conductores eléctricos, aislados con esmalte, goma o plástico. 
Fabricación de lámparas o tubos eléctricos. _,,_.. 

Fabricación de aparatos y equipos de radio televisión y afines. 
Fabricación de equipos y aparatos de comunicación. 
Costrucclón de aparatos y accesorios eléctricos de uso doméstico. 
Construcción de aparatos y suministros eléctricos no clasificados en otra 
parte. 

SUS T^^ilnol^VS^cién y reparación de locomotoras r vagones 

de cualquier tipo. 

19301 Fabricación y armado de automotores. 

i¡mo Fabricación y armado de carrocerías exclusivamente. 

19401 cSnstruccWnf annado y reparación de aviones y]o planeadores. 

19501 Fabricación de radiadores para vehículos. 

19601 Fabricación de tractores yfo implementos agrícolas. 

19650 Fabricación de motocicletas ylo bicicletas. .,.,„..,,„ _ .*,„ rMñm _ 

19699 Construcción de material de transporte no clasificado en otx a pan*. 



20201 

20202 
20301 

20401 
20502 
20303 
20908 



20910 
20"99 
21015 
2102O 
21025 
2t030 
21035 
21201 
21301 



Elaboración de material íoto sensible: películas, placas, telas y papeles. 

Industria cinematográfica. 

SSS^JT^SSffiSft científico e Instrumentos de medida 

Fabricación de aparatos fotográficos e InsUumentos de óptica. 

Fabricación de discos fonográficos o reproducidos. 

Fabricación de articules moldeados. ».i^_x«i««. „ ««f». 

Fabricación de lápices comunes, mecánicos, lapiceras estilográficas o esle- 

rográíicas. 

Fabricación de artículos de deportes y atletismo. 

Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte. 

Fábrica de hielo y|o cámara frigorífica. 

Fabricación de cuerdas musicales. (Tripas). 

Fabricación de muñecas. (Excepto de plástico). 

Fabricación de pinceles, cepillos o escobas. 

Lavadero industrial de botellas 

Criadero de cerdos, aves, etc. (Internados). 

Viveros c invernaderos. (Internados). 
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LIMITES PERMISIBLES 



ANEXO 3 



LIMITES PERMISIBLES EN DESCARGAS 



Ti- 
po 



sa- 
po Parámetro 



a colectora cloacal \ a conducto pluvial I a curso de agua 



*PH 



fr Sustancias so- 
lubles en éter 
etílico 

3 Sulfuras 

4 Sólidos »edl- 
mentables com- 
pactos 10 mi 
ñutos 

5 Solidos sedi- 
mentabas 2 ho- 
ras 

<$ Temperatura 

7 Demanda Bio- 
química de oxi- 
geno 



8 Oxigeno consu- 
mido 

(a determinar 
cuando no pueu 
da realizarse la 
DBO por Inter- 
ferencias en la 
muestra). 



5,5 — 10 



<100mg/l 



< 1 me/1 



< 0,5 ml/1 



<45<>C 



sobre muestra 
bruta 



A) Descargas in- 
dustriales exis- 
tentes 

No se objeta du- 
rante los 3 prime - 
ixs años de apli- 
cación. A partir 
del 4? año de apli- 
cación, debe ser 
menor o igual que 
el mayor valor de 
DBO determinado 
por O.S.N. en la 
descarga durante 
los tres primeros 
años. 



B) Descargas In- 
dustriales Nuc. 
vas 
<200mg/l 

Sobre muestra 
bruta 



A) Descargas In- 
dustriales Exis- 
tentes 

No se objeta 
durante los 3 
primeros años 
de aplicaci4n. A 
partir del 4' año 
de aplicación. A 
debe ser menor 
o igual que el 
mayor valor de 
O.C. determina- 
do por O.S.N. 
en la descarga 
durante los tros 
primeros años 



B) Descargas In- 
dustriales Nue- 
vas 
<80mg/l 



5,5 — 10 



< 100 mg/l 



< 1 mg/1 



< lml/1 



<45°C 

sobre muestra 
decantada l¡ lloras 



A) Descargas in- 
dustriales exis- 
tentes 



I. Conductos Whi- 
tc, Pavón, Gau- 
to, Vega y Ca- 
nal Sarandí 
< 100 mg/1 

II.- 
Conducto 
Mediano 

< 180 mg/1 

Conducto 
Maldonado 
<200 mg/1 

Para I y II 

Todos < 100 mg/1 
a partir del 4' 
año de aplica- 
ción 

Todos < 50 mg/1 
a partir del V> 
año de aplica, 
ctón 

III.- 

Conducio 
Cildañez 

< 200 mg/1 
<100mg/l a par- 
tir del 6? año de 
aplicación 

< 50 mg/1 a par- 
tir del 11* año 
de aplicación 

B) Descargas In. 
dustriales Nue- 
vas 
<50 mg/1 

Sobre muestra 
decantada 2 ho- 
ras 



A) Descargas 
dustriales 
tentes 



In- 
Exis. 



Conductos 
White, Pavón, 
Gauto, Vega y 
Cuñal Sarandi 
<40mg'l 

II.- 

Couduclu 
Medrano 
<80 mg/1 
Conducto 
Maldonado 
<*0 n-m, ■•} 

Ambos <40 nig/i 
a partir del 4' 
año de aplica- 
ción 

Para I y II.- 

Toilos < 20 mg/l 
u partir del fl" 
año de »])lica. 
ción 

ur - 

Ciiilflvrto 
Cildi'i noz 

<80 my- 1 

<■!'! uy¿: 1 a par 
tir del 6'-' 
apücnción 

<2í) LUÍ! '1 

tir c'rl 11 : 
aplicación 



año de 

n par- 
¡iño de 



Bi Descargas 
du-.trlalr.-. 
vas 
< 20 uv-'. 1 



In. 
Nu;>- 



5,5 — 10 



; íoo mg/i 



< 1 mg/1 



; 0,5 rnl/l 



<45°C 



sobre muestra 
bruta 



A) Descargas in- 
dustriales exis- 
tentes 

I. Rías Lujan, Ti- 
gre, Matanza, y 
Rio de la Plata. 
< 50 mg/1 



II.- 
Rio Reconquista 
<100mg/l 
<60mg/l a par- 
fclr del 6' año de 
aplicación 



III.. 

Arroyo Morón 

< 150 mg/1 
Riachuelo 

< 100 mg/1 
Ambos 

< 100 mg/1 a par- 
tir del «c año de 
aplicación 

Ambos <50mg/I 
a partir del ir? 
afto de aplica- 
ción 



A) Descargas 
dustriales 
tentcs 



In- 
Exis- 



I._ 



B» Descargas In. 
dustriales Nue- 
vas 
<50 mg/1 

Sobre muestra 
bruta 



Demanda 
cloro 



de 



MMITES PE RMISIBLES EN DESCARGAS 
Parámetro | A colectora cloacal i A conducto pluvial I A curso de agua 

Se determinará y exigirá satisfacer la. 
demanda de cloro en establecimientos ta- 
les como: mataderos, lavaderos de lana, 
curtiembres, productos lácteos y en de- 
sagües donde el efluente industrial se 
mezcla con el clocal. 

A pedido del responsable do la descarga 
y justificando disponer de un tratamien- 
to especifico para reducir el contenido 
microblológico que no es a ba~:o de cío. 
ración puede no ser exigiólo, salí -.íarer 
la demanda de cloro. " 

En caso eme O.S.N. considere procedente 
el pedido, ¡a caiga deberá tener* 

<5.000 coliformes totalcs/lOOml 



10 Gases tóxicos o 
sustancias capa- 
ces de produ- 
cirlos: 

A) Cianuros co- 
mo CN 



Ríos Lujan, Ti- 
gre, Matanza y 
Rio de la Pinta 
<20mg/l 



II.- 

RIo Reconquista 
<40mg/l 

<20mg/l a par- 
tir del 6" año do 
aplicación 

IIT.- 

Arvovo Morón 
<80ms/l 

Riachuelo 
<40 mg/1 

Ambos <40mg'l 
a partir del ti» 
año de aplica- 
ción 

Ambos <20nig'l 
a pan ir del ll« 
año de aplica- 
ción 



.<0.1mg/l 



<0,1 mg/1 



<0,1 ra»/l 



11 Sustancias que 
pueden producir 
gases inflama- 
bles: 

A) Hidrocarbu- 
ros 

12 Sustancias que 
interfieren los 
procesos de de- 
puración en ias 
plantas de tra- 
tamiento o de 
autodepuración 
en el curso re- 
ceptor: 

A) Cromo: 
Hexavalente 
Trivalente 

B) Sustancias 
reactivas al 
azul d c or- 
totolu i d i n a 
(Detergentes, 
etcétera.) 



ií» Dr : Cai-.o 1*1- 
du.'j.rialco ".'.le. 
vas 
■;.2ür.i^ I 



No se fijan momentáneamente valores hasta poner a punió la 
técnica analítica de determinación. 



<0,2 mg/1 
< 2 mg/1 



.< I mg/1 



C) Cadmio 

D) Plomo 

E) Mercurio to- 
tal 

12 P) Arsénico 

13 Sustancias ca- 
paces de pro- 
ducir olor y sa- 
bor en plantas 
de potabiliza- 
ción de agua o 
interfieran en el 
tratamiento d e 
agua para con- 
sumo: 

A> Sustaucius 
fenólicas 



<«!l mg/1 
<0,5 mg/1 
<0,005 mg/1 

<0,5 mg/l'~ 



Ai.- 



Con planta de 
tratamiento fi- 
nal: 



< 5 mg/1 

■Sin planta fle 
tratamiento fi- 
nal: 

<0,5 mg/1 



<0,2 mg/1 
< 2 mg.'l 



Bi. - Conducís. Me. 
drano, Vega , 
White y Mal- 
donado; 



< 1 mg/i 
B.\ - El resto: 

< 2 mg/1 



<0,l mg/l 
<0,5 mg/1 
< 0,005 mg/1 

<0,5 mg/1 



Al- Conducís. Mo. 
drano, Vega, 
Wliite y Mal- 
donado- 



<0,05 mg/1 
A;. - El resto: 



<0,2 mg/1 
< 2 mg/1 



. - Desea iv un 
un radio me- 
nor de 5 Km 
de una toma 
de agua para 
bobidn: 

< 1 mg/i 

. - Descargas en 
un radio ma- 
yor de 5 Km 
ilc una toma 
do agua para 
bebida: 

< 2 mg/1 

<0,l mg/1 
<0,6 mg/1 
<O,0O5 mg/l 
<0,5 mg/l 



Ai. 



<0,5 mg/l 



•Desea rj»a3 a 
un radio me- 
nor de 5 Km 
de una toma 
tío agua pnra 
bebida: 

<0,05 mg/l 

. -Descaigas a 
un radio ma- 
yor de G Km 
de una tema 
de agua para 
bobidn: 
<0,5 mg/! 



PUBLICACIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 

De acuerdo con el Decreto N* 15.2Ü9 ; del 21 de uoviembre de 
19 r )H, en el Boletín Oficial de Ir República Argentina se publicarán 
en forma sintetizada los actos administrativos referentes a: presu- 
puestos licitaciones v contrataciones, órdenes de pago, movimiento 
de pcrvoiiiu subalterno 'civil, militar y religioso - , Jubilaciones retiro 5 
y pensiones-, constitución y disoluciór de sociedades y asociaciones 
■ nninli.u ion de estatutos: accio"i'S fudifiales, tectftimo abono, tie- 
rras l¡^( iUs. subsidios. donaciones, multas becas, policía sanitaria 
animal v voi'otal v ■■ornatos 

lif'JOLUCIONFS: Las resoluciones de los Ministerios y Secre- 
taria- fie !>.t.iflo v de las Reparticiones sólo serán publicadas en el 
cn.'-ii d<- fue tuviorar interés general. 
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A N E X O N? 4 
■ imitfk PFRM1KIBLES EN DESCARGAS A TOZOS ABSORBENTES X BOZOS 
KMWVAdÓs ¿PERFORADOS rHASTACVALQUIER MANIÓ NATURAL DE AÍIVA. 



ANEXO N* 5 

VALORES DE LOS MÓDULOS PARAMESCARGAS A POZOS ABSÓRBEME» 

Y y rozos excavados o féritorados hasta cualquier 

MANTO NATURAL DE AGUA 



Tipo 



Parámetro 



Limite permisible 



Uipo 



Parámetro 



X PH 

2 Sustancias solubles en éter 
etílico 

3 Sulfuras 

5 Sólidos 6edimentables en 2 lis. 

7 D.B.O. (5 Oías a 20?O del 
liquido sedimentado. 

8 Oxigeno consumido (a determi- 
nar cuando no pueda realizar- 
se la D.B.O») 

10 Cianuros, como CN 

14 Sustancias que puedan producir 

gases inflamables. 
Hidrocarburos. 

12 Sustancias tóxicas: 

a) Cromo total 

b) Sustancias reactivas al azul 
de ortotoluidina (detergentes, 
etc.) 

c) Cadmio 

d) Plomo 

c) Mercurio total 
f) Arsénico 

13 Sustancias íenóliCM 



6,5 — 10,0 



< 100 mg/1 
5 mg/¿ 

1 ml/1 

200 mg/1 

80 mg/I 

< 0,1 mg/1 



No ee lijan momentáneamente valo- 
res hasta poner a punto 1* técnica 
analítica de determinación. 

< 0,05 mg/1 



< 0,5 mg/1 

< 0,05 mg/1 

< 0,005 mg/1 

< 0,005 mg/1 

< 0,01 mg/1 

< 0,020 mg/1 



1 pH 

2 Sustancias solubles en éter 
etílico , 

3 Sulfuros 

5 Sólidos sedimentados en 2 horas 

7 D.B.O. (5 días a 20?C) del li- 
quido sedimentado 

8 Oxigeno consumido 

10 Cianuros, como CN 

11 Hidrocarburos 

12 Sustancias tóxicos: 

a) Cromo total 

b) Sustancias reactivas al azul 
do ortotoluidina (deterg., etc.) 

c) Cadmio 

d) Plomo 

c) Mercurio total 
f) Arsénico 
Sustancias íenólicas 



13 
Aclaraciones: 



(a) 11.250 X (1 + — /PH — pHW» 

3 

1 C 

(b) 8.790 X H. + — log — > 

3 Co 

1 C < 

H» 8.790 x U + — log — ) 
3 Co 
8.790 

C — Co 

(a) 7.140 X ( ) 0,75 

Co 
C — Co 

(a) 7.140 x ( ) 0,75 

Co 
43.650 , ,_ 

No se fija momentáneamente valar 

43.650 

1- C 
(b> 29.100 x (1 + — log — ) 

3 Co 
43.650 
43.650 
43.650 
43.650 
29.100 



pHo — 5,4 ó 10,1 según si el efluente es Acido o alcalino. 

pH ~ Valor que 'corresponde al efluente. 

C — Concentración en el efluente. 

Co = Concentración límite fijado. . 

fa) - El valor del módulo a utilizar es el que resulte de la aplicación de I» 

fórmula indicada. , , ,. . ,_ 

H>) — El valor del módulo a utilizar, es el que resulte de la aplicación ue 

íórmula indicada, con un valor máximo igual a dos veces el motniA 

básico. T • n »»,<ll 

Luis C. rilattl. 



Ministerio de Economía 



COMERCIO EXTERIOR 

RESOLUCIÓN 

N9 725 
Bs. AS., 26|6¡79 

Apruébase el programa arancelario de los desarrollos del Capítulo 



73 ile la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importación (NADI). 

ANEXO 1 



Posición 
N.A.D.I. 



Clasificación 



1979 
Jl. Oc. 



1980 
En. Ab. Jl. Oc. 



1981 
En. Ab. Jl. Oc. 



1982 
En. Ab. Jl. Oo. 



1983 1984 
En. Ab. Jl. Oc. En. 



73.01.00.00.01 

73.01.00.00.02 

73.01.00.00.03 

73.01.00.00.99 

73.02.01.00.01 

73.02.01.00.02 

73.02.01.00.03 

73.02.02.00.00 

73.02.03.01.00 

73.02.03.02.00 

73.02.03.03.00 

73.02.03.04.00 

74.02.03.05.00 

73.02.03.06.01 

73.02.03.06,99 

73.02.03.07.00 

73.02.03.08.01 

73.02.03.08.99 

73.02.03.09.00 

73.02.03.10.00 

73.02.03.11.00 

73.02.03.12.00 

73.02.03.13.00 

73.02.03.14.00 

73.02.03.15.00 

73.02.03.99.00 

73.03.01.00.00 

73.03.02.00.00 

73.03.03.00.00 

73.04.00.00.00 

73.05.01.00.00 

73.05.02.00.00 

73.06.01.00.01 

73.06.01.00.99 

73.06.02.00.01 

73.06.02.00.99 

73.07.00.01.01 

73.07.00.01.99 

73.07.00.02.01 

73.07.00.02.99 

73.07.00.03.01 

73.07.00.03.99 

73.07.00.04.01 

73.07.00.04.99 

73.07.00.05.01 

73.07.00.05.99 

73.08.00.00.01 

73.08.00.00.99 

73. 09. 00. 01. 00 

173.09.00.99.00 

,73.10.01.00.01 

73.10.01.00.80 

.73.10.01.00.90 

73.10.02.00.01 

«3.10.02.01.02 

J73.10.02.01.03 

■fe. 10. 02. 01. 90 

73.10.03.10.00 

7». 10. 03. 02. 01 

T3t. 10.03. 02. 02 

13. 10. 03. 02. 03 

73.10.03;02.04 

73. 10. 03. 02. 99 

7S. 11. 01 .00.01 

78.11 .01 .00.99 

7a.1l.02.00.01 

73.11.02.00.99 

73.11.03.00.01 

73.11.03.00.02 

73. 11. 03. (JO. 99 



4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.2 

6.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

6.1 

4.3 

4.3 

6.1 

4.3 

4.3 

4.3 

6.1 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

4.3 

6.1 

4.3 



20 
10 
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BOLETÍN OFICIAE — Martes 3 de Julio tfe 1079 



Posi-ión 
N.A.D.I. 



1979 
Clasificación Jl. Oc. 



1980 
En. Ab. Jl. Oc. 



1981 ijaj 

En. Ab. Jl. Oc. En. Ab. Jl. Oc. 



1983 
En. Ab. JO. 



Oc. 



73.15.16.01.99 
■J„. 16. 15. 02. 01 
13.10.15.02.99 
73.15.16.00.01 

73.15.13.00.90 
7o.ij.li¡.o..99 
13.15.17.00.01 
73. 35. 17. C0. 69 
'i3.1j.18.0j.01 
7o.ij.18.vju.02 
73.1o.iy.ü0.90 

73.15.18.00.99 
13.15. 18.00. 01 
73. 15. 11. 0Ü. 99 

73.15.20.00.01 
73.1i>.i„.l0.99 
73.1¡>.¿..b<;.ul 
73. lo. ii. ou.99 
73.15.22.00.01 
73. 15. 22. 00. SO 
7¿.ió.2ü.C0.99 
73. 15. 2.. CO. 01 

73.15.23.00.99 
73. 15.2 ...tu. Ül 
73.15.2i.0U.99 
73.lb.2o.OU.01 
73. 15. lj. 00. SO 
7S.15Aj.0J.99 

73. 15. 2.'. 00. 01 
73. 15. ij. 00. 99 
73.lu.ii. 00. 01 

73.15.27.00.99 
73. 15. id. 00. 01 
73.10.28.00.02 
11. 15. 20. 00. 03 
13. lo. *3. 00. 80 
73. 10. 2o. 00. 99 
73.3Ü.2Ü.00.ÜO 
73. 15. 3ú. 00. 00 

73.1S.31.CO.01 
73.15.31.00.02 
73. la. 31. 00.03 
73.15j31.OU.04 

73.15.31.00.05 
73.15.31.00.99 
73.15,32.01.01 

73.15.32.01.02 
73.15.3^.01.03 
73.15.32.01.04 

7.0.15.32.01.05 
73. 15. ¿2. 01. 99 
73.15 32.02.00 
73. 15.'33 01.01 
7.:. 15.43. 01. 02 

72.15 33.01.03 
73.15:33.01.04 
73.10.33.01.99 
.7315 33.02.00 
7J.15Í34.01.01 

73.15.34.01.02 
73.10.34.01.03 
73.15 34.01.04 
73. 15. '34. 01. 05 
73.15.34.01.06 

73.15 34.01.07 
73. 15.34. 01. 08 
7S.15.34.01.99 

78.15.34.02.01 
73.15 34.02.02 
73.15.'34.02.03 

73.15.34.02.04 
78. 15.34.02.99 
73.15.35.01.01 
73.15.35.01.99 
73. 15. 35. 02. 01 
73.15.35.02.99 

,73.15 36.01.01 
73.15:36.01.02 
73.15.36.01.03 
73.15.30.01.99 

73.15.36.02.01 
73.15.36.02.99 
73.15.37.00.01 
73.15.37.00.02 

73.15. 17. 00. 03 
73.15.37.00.04 
73.15.37.00.05 
73.15.37.00.99 

73.16.01.00.00 
73.16.02.00.01 
73.16.02.00.02 

73.16.02.00.03 
73.16.02.00.04 
73.16.02.00.99 

73.17.00.00.00 
73.18.01 01.01 
73.18.01.01.02 
73.18.01.01.03 

73. 18. 01. 01. 04 
73.18.01.01.05 
73.18.01.01.06 

73.18.01.01.07 
73.18.01.01.21 
73.18.01.01.22 

73 18.01.01.23 
73.18.01.01.24 
73.18.01.01 25 
73.38.01.01.20 
73.18.01.01.27 
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38 37 36 35 34 33 

10 10 10 10 10 10 

10 10 10 10 34 33 

10 10 10 10 10 10 

38 37 36 35 34 33 

30 37 36 35 34 33 

10 10 10 10 10 10 

38 37 36 35 34 33 

10 10 10 10 10 10 

33 37 36 35 34 33 

38 37 36 35 34 33 

38 37 36 35 34 33 

10 10 10 10 10 10 

38 37 36 35 34 33 
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38 37 36 35 34 33 

10 10 10 10 10 10 
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38 37 36 35 34 33 
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10 10 10 10 10 10 
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38 37 36 35 34 33 
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38 37 36 35 34 33 
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38 37 36 35 34 33 
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38 37 36 35 34 3.¡ 
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10 10 10 10 10 10 

38 - 37 36 35 34 33 

10 10 10 10 10 10 

38 37 36 35 34 33 

3b 37 36 35 34 33 

4£ 41 40 39 38 37 

42 41 40 39 38 37 

1J 10 10 10 10 10 

42 41 40 39 38 37 

10 10 10 10 18 10 

10 10 10 10 10 10 

Ni 10 10 10 10 10 

42 41 40 30 38 37 

10 10 10 10 10 10 

42 41 40 39 38 37 

10 10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 10 

41 41 40 39 38 37 

40 40 40 39 38 37 

40 40 40 39 38 37 

40 40 40 39 38 37 

40 40 40 39 38 37 

40 40 40 39 38 37 

40 40 40 39 38 37 

40 39 38 37 36 35 

40 40 40 39 38 37 

40 40 40 39 38 37 

40 40 40 39 38 37 

10 10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 10 

10 30 10 10 10 10 

40 40 40 39 33 37 

10 10 10 10 10 10 

42 41 40 39 38 37 

42 41 40 39 38 37 

42 41 40 39 38 37 



32 

10 

32 

10 

32 

32 

10 

32 

10 

32 

32 

32 
10 
32 

10 
32 
10 
32 
10 

10 
32 
10 
32 
10 
32 
10 
10 
32 

10 
32 
10 
32 
10 
32 

10 
10 
32 
32 
32 

10 
32 
10 
32 

10 
32 
10 

10 
10 
10 

10 
32 
32 
10 
10 

10 
10 
32 
32 
10 

10 
10 
10 
10 
32 

10 
32 
32 

10 
32 
10 

32 
32 
36 
36 
10 
36 

10 
10 
10 
36 

10 
36 
10 
10 

10 
10 
10 
36 

36 
36 
36 

36 
36 
36 

34 
36 
36 
36 

10 
10 
10 

ir 

1(! 

10 



2fi 



31 

10 

31 

10 

31 

31 

10 

31 
10 
31 
31 

31 
10 
31 

10 
31 
10 
31 
10 

10 
31 
10 

31 
10 
31 
10 
10 
31 

10 
31 
10 

31 
10 
31 

10 
10 
31 
31 
31 

10 
31 
10 
31 

10 
31 
10 

10 
10 
10 

10 
31 
31 
10 
10 

10 
10 
31 
31 
10 

10 
10 
10 
10 
31 

10 
31 
31 

10 
31 

10 

31 

31 

35 

35 
10 
35 

10 
10 
10 
35 

10 
35 
10 
10 

10 
10 
10 
35 

35 
35 
35 

35 
35 
35 

33 

35 
35 
35 

10 
10 

10 

10 
10 
10 

35 
10 
35 
35 
35 



30 
10 
30 
10 

30 
30 
10 

30 
10 
30 
30 

30 
10 
30 
10 
30 
10 
30 
10 

10 
30 
10 

30 
10 
30 
10 
10 
30 
10 
30 
10 

30 
10 
30 

10 
10 
30 
30 
30 

10 
30 
10 
30 

10 
30 
10 

10 
10 
10 

10 
30 
30 
10 
10 

10 
10 
30 
30 
10 

10 
10 
10 
10 
3P 

10 
30 
30 

10 
30 
10 

30 
30 
34 
34 

10 

3< 

10 
10 
10 
34 

10 
34 
10 
10 

10 
10 
10 
3 

34 
34 
34 

34 
34 
34 

32 
34 
34 
34 

10 
10 

10 

10 
10 
10 

34 
10 
34 
34 
34 



29 
10 
29 
10 

29 

29 
10 

29 
10 
29 
29 

29 
10 
29 

10 
29 
10 
20 
10 

10 
29 
10 

29 
10 
29 
10 
10 
29 

10 
29 
10 

29 
10 
29 

10 
10 
29 
29 
29 

10 
29 
10 
29 

10 
29 
10 

10 
10 
10 

10 
29 
29 
10 
10 

10 
10 
29 
29 
10 

10 
10 
10 
10 
2» 

10 
29 

29 

10 
29 
10 

29 
29 
33 
33 
10 
33 

10 
10 
10 
33 

10 
33 
10 
10 

10 
10 
10 
33 
33 
33 
33 

33 
33 

33 

31 
33 
33 
33 

10 
10 
10 

10 

10 
10 

33 
10 
33 
33 
33 



28 
10 
28 
10 

28 
28 
10 

28 
10 
28 
28 

28 
10 
28 

10 
28 
10 
28 
10 

10 
28 
10 

28 
10 
28 
10 
10 
28 

10 
28 
10 

28 
10 
28 

10 
10 
28 
28 
28 

10 
28 
10 
28 

10 
28 
10 

10 
10 
10 

10 
28 
28 
10 
10 

10 
10 
28 
28 
10 

10 
10 
10 
10 
28 

10 
28 
28 

10 
28 
10 

28 
28 
32 
32 

10 

32 

10 
10 
10 
32 

10 
32 
10 
10 

10 
10 
10 
32 

32 
32 
32 

32 

32 
32 

30 
32 
32 
32 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

32 
10 
32 
S2 
32 



27 
10 
27 
10 

27 
27 
10 

27 
10 
27 
27 

27 
10 
27 

10 
27 
10 
27 
10 

10 
27 
10 

27 
10 
27 
10 
10 
27 

10 
27 
10 

27 
10 
27 

10 
10 
27 
27 
27 

10 

$ 
27 
10 
27 
10 

10 
10 
10 

10 
27 
27 
10 
10 

10 
10 
27 
27 
10 

10 
10 
10 
10 
27 

10 
27 
27 

10 
27 
10 

27 
27 
31 
31 

1» 

31 

10 
10 
10 
31 

10 
31 
10 
10 

10 
10 
10 
31 

31 
31 
31 

31 
31 
31 

28 
31 

31 
31 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

31 
10 
31 
31 
31 



10 10 JO 10 

10 10 & 10 

26 25 34 22 

10 10 10 10 

26 25 24 22 

26 25 24 22 

10 10 10 10 

26 25 24 22 

10 10 10 10 

26 25 24 22 

26 25 24 22 

26 25 24 22 

10 10 10 10 

26 25 24 22 

10 10 10 10 

20 25 24 22 

10 10 10 10 

26 25 24 22 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

26 25 24 22 

10 10 10 10 

26 25 24 22 

10 10 10 10 

26 25 24 22 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

26 25 24 22 



10 


10 


10 


10 


26 


25 


24 


22 


10 


10 


10 


10 


26 


25 


24 


22 


10 


10 


10 


10 


26 


25 


24 


22 



10 10 10 10 

10 10 10 10 

26 25 24 22 

26 25 24 22 

26 25 24 22 

10 10 10 10 

26 25 24 22 

10 10 10 10 

26 25 24 22 

10 10 10 10 

26 25 24 22 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

26 25 24 22 

26 25 24 22 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

26 25 24 22 

26 25 24 22 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

26 25 24 22 



10 


10 


10 


10 


26 


25 


24 


22 


26 


25 


24 


22 


10 


1C 


10 


10 


26 


25 


24 


22 


10 


10 


10 


10 



28 25 24 22 
26 25 24 22 

29 27 25 23 
29 27 25 23 
10 10 10 10 
29 27 26 23 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

29 27 25 23 

10 10 10 10 

29 27 25 23 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

20 27 25 23 

29 27 25 23 

29 27 25 23 

29 27 25 23 

29 27 25 23 

29 27 25 23 

29 27 25 23 

26 24 22 20 

29 27 25 23 

29 27 25 23 

29 27 25 23 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

10 10 10 10 



3 

20 
10 

20 
20 
10 

29 

1&. 



10 10 
10 10 
10 10 



10 10 
10 10 
10 10 



29 27 25 23 

10 10 10 10 

29 27 25 23 

29 27 25 23 

29 27 25 23 



30> 
10» 
20 

á 

10 

a» 

10 

i», 

20> 

10 

20 

10 

20 

10 

10 

20 

10 
20 
10 

20 
10 
20 

10 
10 
20 

20 
20 

10 
20 
10 
20 

10 
21 
10 

10 
10 
10 

10 
21 
21 
10 
10 

10 
10 
21 
24 
10 

10 
10 
10 
10 
20. 

10 
21 
21 

10 
21 
10 

21 
21 
21 
21 
10 
21 

10 
10 
10 
21 

10 
21 
10 
10 

10 
10 
10 
21 

21 
21 
21 

21 
21 
21 

18 
21 
21 
21 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

21 
10 
21 
21 
21 
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Posición 
N.A.D.I. 



Clasificación 



1979 
Jl. Oe. 



1950 
En. Ab. Jl Oc. 



19<11 
En. Ab. Jl. Oc. 



1932 
En. Al>. Jl. Oc. 



13.18.01.01.28 
73.18.01.&19S 
73.16.01.02.00 
73. 18. 02. 00. 01 
73.18.02.00.02 
73.18.02.00.05 
73. 18.02. 00. £1 
73.IS.02.00.52 
73.18.02.0Ü.SS 
73. 19.00. Ju.M» 
73.20.00.01.00 
7S.20.00.C2.01 
73.20.00.02.02 
73 20.00.0¿.99 
73.20.C0.0o.01 
73. 28. 00. C3. 02 
73 .20.00 .03 03 
73 20.00.03.S3 
73.21.00.01.00 
73.21.00.93.00 
73.22.00.00 00 
73.23.00.0100 
73.23. 00. 02. 0B 
73. 23.00.9». 00 
73. 24. 00.00. U. 
73. 24.00. 00 SS 
73.25.00.CG.Í/0 
73.Í6.O0.CÚ.OO 
73.i7.CO.60. 01 
73.57.O0.OU.O2 
73.27.00.00.63 
73. 27. 00. W. 99 
73.28.CO.OC.O0 
73.23.00.01 .01 
73.29.00.01.*» 
73.29.00.01.11 
73 29.O0.Cl.ia 
73.29.00.01 .15 
73.29.00 .01 .90 
73.29.00.99.0O 
73.30.00.09.00 
73.31.O0.OC.01 
73.31.O0.O0.SS 
73.S2.O0.0i.ce 
73.32.09.02.00 
73.32. 00. Oí 00 
93.52.00.04.00 
73. 32.00. 99.00 
TJ.33.00.01.Bl 
73.33.00.01.OS 
73.33.00.01.99 
73.33.00.99.00 
73.34.00.00.00 
73. 3S. 00. 00. 09 
73.36.01.01.00 
73.36.01.99.09 
73.36.02.01.00 
73.3fi.02.02.00 
73.36.02.99.00 
73.36.03.00.00 
73.37.O0.00.OI 
73.38.01.01.00 
73.38.01.99.99 
73.38.02.01.09 
73.38.02.99.00 
73.39.00.00.00 
73..40.01. 00.09 
73.40.02.00.09 
73.40.03.00.00 
73.40.04.01.00 
73.40.04.99.00 



3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

6.1 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.2 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

6.1 

3.1 

3.1 

3.1 

7.1 

7.1 

3.3 

3.1 

3.1 

6.1 
3.1 

3.2 
3.2 
6.1 
£.1 
3.2 
3.2 
3.1 
3.1 
5.1 
3.1 
3.1 
6.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 

a. i 

3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
7.2 
3.7 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.1 
3.1 
3.1 
6.1 
3.1 



44 

44 

40 

44 

10 

40 

44 

27 

44 

20 

05 

05 

40 

40 

40 

10 

05 

40 

20 

40 

4l' 
10 

21 

40 
10 

40 

44 

4« 

10 

10 

40 

40 

28 

40 

40 

40 

40 

10 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

35 

40 

35 

25 

40 

40 

40 

22 

40 

20 

40 

40 

40 

40 

40 

10 

40 



43 

43 

40 

43 

10 

40 

43 

27 

43 

20 

Cá 

05 

40 

X) 

40 

10 

05 

40 

40 

40 

40 
10 

21 

40 
10 
40 
43 

40 
10 
10 
40 
40 
28 
40 
40 
40 
40 
10 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
49 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
22 
.40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
10 
40 



42 

42 

40 

42 

10 

40 

42 

42 

42 

20 

4J 

40 

40 

40 

40 

10 

40 

40 
43 
40 

40 
10 
40 
40 
10 
40 
42 
40 
10 
10 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
10 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
M 
40 
10 
40 



41 

41 

40 

41 

10 

40 

41 

41 

41 

20 

33 

j¡9 

39 

23 

39 

10 

33 

39 

40 

40 

40 

10 

39 

:;o 

10 
39 
41 
40 
10 
10 
40 
40 
39 
39 
39 
39 
39 
10 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
39 
39 
39 
10 
39 



40 

40 

40 

10 

10 

4Ü 

40 

40 

40 

20 

38 

38 

38 

38 

S8 

10 

'£S 
„¿¡ 

40 

40 

40 

10 

3S 

5tt 

llí 

38 

40 

40 

1C 

10 

40 

40 

38 

3B 

38 

38 

38 

10 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

M 

40 

40 

38 

38 

38 

10 

38 



33 

39 

'."■) 

39 

10 

39 

S9 

39 

39 

20 

37 

37 

37 

37 

37 

10 

37 

37 

33 

33 

rj 

10 
37 
37 
10 
37 
39 
39 
10 
10 
39 
39 
37 
37 
37 
37 
37 
10 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
39 
39 
39 
39 
39 
37 
37 
37 
10 
37 



33 

38 

38 

38 

10 

28 

38 

38 

38 

20 

30 

36 

36 

3(5 

36 

10 

36 

36 

38 

38 

38 
10 

36 

36 

10 

30 

38 

38 

10 

10 

38 

38 

36 

36 

36 

36 

36 

10 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

33 

35 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

38 

38 

38 

38 

38 

36 

36 

36 

14) 

36 



37 

37 

37 

37 

10 

37 

37 

37 

37 

20 

35 

35 

35 

35 

35 

10 
35 
35 
37 
37 
37 
10 
35 
35 
10 
35 
37 
37 
10 
10 
37 
37 
35 
35 
35 
35 
35 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
39 
37 
37 
37 
37 
37 
35 
35 
35 
10 
35 



3G 

30 

3C 

36 

1C 

36 

?(-: 

36 

36 

20 

34 

34 

34 

31 

31 

10 

34 

31 

30 

3tí 

36 
10 
34 
34 
10 
34 
36 
36 
10 
10 
30 
3G 
34 
34 
34 
34 
34 
10 
34 
34 
3<t 
34 
34 
31 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
36 
36 
36 
38 
36 
34 
34 
34 
10 
34 



35 

35 

35 

35 

10 

35 

35 

35 

35 

20 

33 

33 

33 

33 

33 

10 

33 

33 

35 

35 
35 
10 
X! 
33 
10 
33 
35 
35 
10 
10 
35 
35 
33 
33 
33 
33 
33 
10 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
» 
33 
33 
39 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
37 
35 
35 
35 
35 
35 
33 
33 
33 
10 
33 



34 

34 

34 

34 

10 

34 

34 

34 

34 

20 

32 

32 

32 

32 

32 

10 

32 

32 

34 

34 

34 

10 

32 

32 

10 

32 

34 

34 

10 

10 

34 

34 

32 

32 

32 

32 

32 

10 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

S2 

32 

32 

32 

32 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

30 

34 

34 

34 

34 

34 

32 

32 

32 

10 

32 



33 

33 

33 

33 

10 

33 

33 

33 

33 

20 

31 

31 

31 

31 

31 

10 

31 

31 

33 

33 

33 

10 

31 

31 

10 

31 

33 

33 

10 

10 

33 

33 

31 

31 

31 

31 

31 

10 

31 

31 

31 

31 

31. 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

40 

40 

40 

40 

" 40 
40 
35 
33 
33 
33 
33 
33 
31 
31 
31 
10 
31 



32 

32 

32 

32 

10 

32 

32 

32 

32 

20 

30 

30 

30 

30 

30 

10 

30 

30 

32 

32 

32 

10 

30 

30 

10 

30 

32 

32 

10 

10 

32 

32 

30 

30 

30 

30 

30 

10 

SO 

30 

¿ti 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

VIO 

M 

40 

¿0 

AO 

M 

34 

32 

32 

32 

32 

32 

30 

30 

30 

10 

SO 



31 

31 

31 

31 

10 

31 

31 

31 

31 

20 

28 

29 

28 

38 

28 

10 

28 

28 

30 

30 

30 

10 

28 

28 

10 

28 

31 

31 

10 

10 

31 

31 

28 

28 

38 

28 

28 

10 

28 

38 

28 

28 

28 

23 

28 

28 

28 

28 

28 

29 

29 

28 

28 

28 

40 

40 

44» 

40 

40 

40 

33 

31 

31 

31 

31 

31 

28 

28 

28 

10 

28 





1983 


1 




1S11 


En. Ab. 


Jl. OC. 


'tu. 


29 


27 


25 


23 


21 


29 


27 


25 


23 


21 


29 


27 


25 


23 


2 i 


29 


27 


25 


23 


21 


10 


10 


10 


10 


'.'J 


29 


27 


25 


23 


21 


29 


27 


25 


23 


21 


29 


27 


25 


23 


21 


29 


27 


25 


23 


3t' 


20 


2G 


20 


2G 


20 


26 


24 


22 


20 


18* 


26 


24 


22 


20 


181 


26 


24 


22 


20 


181 


26 


24 


22 


20 


18 


26 


24 


22 


20 


18 


10 


10 


10 


10 


10 


26 


24 


22 


20 


ia 


26 


24 


22 


20 


18 


28 


26 


24 


22 


20' 


28 


26 


24 


22 


20 


28 


26 


24 


22 


•:o 


10 


10 


10 


10 


10 


36 


24 


22 


20 


18 


26 


24 


22 


23 


18 


10 


10 


13 


10 


30 


26 


24 


22 


20 


18 


39 


27 


25 


23 


21 


29 


27 


25 


23 


21 


10 


10 


10 
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ANEXO II 



N.A.D.I. 



CÍ*¿áíic»Ción 



Programa 4e Dcrccbo* 
1979 1980 1981 1982 1983 



1984 



N.AJD.I. 



Clasificación 



74.19.00.00.03 



76.15.01.00.00 



76.15.02.00.00 



78.01.01.00.09 



78.01.02.00.09 



78.01.O3.O0.O0 



78.01.O4.O0.00 



78.05.O0.O1.O0 



6.1 



3.2 



3.3 



6.1 



4.1 



4.1 



4.1 



S.l 



1979 



Programa de Derechos 

1980 1981 1982 1383 1981 



EN 




10 


10 


10 


10 


AB 




10 


10 


10 


10 


Jl» 


10 


10 


10 


10 


10 


OC 


10 


10 


10 


10 


10 


EN 




42 


38 


34 


29 


AB 




41 


37 


33 


27 


JL 


30 


40 


96 


32 


25 


OC 


43 


39 


35 


31 


23 


EN 




42 


38 


34 


29 


AB 




41 


37 


33 


27 


JL 


30 


40 


36 


32 


25 


OC 


43 


39 


35 


31 


23 


EN 




10 


10 


10 


10 


AB 




10 


10 


10 


10 


Jl. 





10 


10 


10 


10 


OC 





10 


10 


10 


10 


EN 




25 


25 


24 


20 


AB 




25 


25 


23 


13 


JL 


11 


25 


25 


22 


18 


OC 


25 


25 


25 


21 


17 


EN 




25 


25 


24 


20 


AB 




25 


25 


23 


19 


JL 


IX 


25 


25 


22 


18 


OC 


25 


25 


25 


21 


17 


EN 




25 


25 


24 


2S 


AB 




25 


35 


23 


19 


JL 


11 


25 


25 


22 


i* 


OC 


25 


25 


25 


21 


17 


EN 




33 


35 


32 


26 



10 



21 



10 



15 



15 



15 



18 



78.05.00.99.09 



82.11.00.99.02 



83.04.00.00.00 



91.01.00.01.70 



&2. 12.01.02.99 



92.12.02.02.05 



92.12.02.02.99 



3.1 



0.1 



3.1 



0.1 



3.1 



6.1 



3.1 



AB 

JL 


11 


35 
36 


35 
34 


31 

30 


24 
33 




OC 


35 


36 


33 


28 


30 




•m 




35 


35 


32 


36 


18 


AB 




36 


35 


31 


24 




JL 


35 


35 


34 


30 


22 




OC 

EN 


36 


35 
10 


13 
10 


28 
10 


» 
10 


10 


AB 




30 


M» 


10 


» 




JL 


10 


10 


10 


10 


10 




oc 


10 


10 


10 


10 


10 




EN 




40 


36 


32 


26 


18 


AB 




39 


35 


31 


24 




JL 


32 


38 


34 


30 


33 




OC 


41 


37 


33 


28 


20 




EN 




10 


10 


10 


10 


10 


AB 




10 


10 


10 


10 




JL 


10 


10 


10 


10 


10 




OC 


10 


10 


10 


10 


10 




EN 




40 


36 


32 


26 


18 


AB 




39 


35 


31 


24 




JL 


40 


38 


34 


30 


22 




OC 


40 


37 


33 


28 


20 




EN 




10 


10 


10 


10 


10 


AB 




10 


10 


10 


10 




JL 


10 


10 


10 


10 


10 




OC 


10 


10 


10 


19 


10 




EN 




40 


36 


32 


26 


18 


AB 




39 


35 


31 


34 




JL 


40 


38 


34 


30 


22 





OC 



40 



37 



33 



28 



20 
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BOLETÍN OFICIAS — Marte* 3 de julio de 1979 



NUEVOS ARANCELES 
PARA PUBLICACIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL 

RIGE DIÍSDE EL 1V7/79 

1*) De composición corrida por cada dia: 

a) Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de 
sociedades de responsabilidad limitada sintetizados y/o 
modificaciones de los mismos de acuerdo con la Ley 
N ? 21.357 se cobrará por cada renglón de texto o fracción 
en escritura mecanografiada redactado en papel oficio 
rayado y hasta un máximo de setenta (70) espacios MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($ 1.800.—). 

b) Por avisos edictos judiciales excepto edictos sucesorios o 
las publicaciones a que refiere el punto anterior y toda 
otra publicación ordenada por disposiciones legales y con 
carácter do "Previo Pago" se cobrara por cada renglón 
de texto o fracción en escritura mecanografiada redac- 
tado en papel oficio rayado y hasta un máximo de se- 
tenta (70) espacios MIL DOSCIENTOS PESOS (1.200.—). 

c) Por las publicaciones a que se refieren los dos puntos 
anteriores cuyo texto no se ajuste en su presentación a 
lo determinado en los mismos se cobrará por cada pala- 
bra número — ya sea arábigo, romano o con decimales — 
y abreviaturas, TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($ 350.—). 

d) Por avisos oficiales y edictos judiciales en juicios en quo 
el Fisco Nacional sea parte actora publicados con carác- 
ter de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada linea tipo- 
gráfica de columna de seis (6) centímetros de ancho o 
fracción, MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 1.200.—). 

2?) Por edictos sucesorios y por tres publicaciones se abonará 
DOCE MIL PESOS ($ 12.000.— ). 

3*) Balances, estadísticas y otras publicaciones en que la distri- 
bución del texto no sea de composición corrida por cada día: 

a) Publicaciones "ln extenso" do balances de entidades fi- 
nancieras confeccionados de acuerdo con la fórmula pres • 
cripta por el Balance Central de la República Argentina 
(Ley N* 21.526). se cobrará por cada balance QUI- 
NIENTOS SETENTA MIL PESOS ($ 570.000.— ). En 
caso de presentarse con el balance de casas centrales 
balances de sucursales, éstos serán considerados por se- 
parado. La publicación se efectuará previo pago del 
arancel. 

b) Publicaciones sintetizadas que se efectúen con carácter 
de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada centímetro de 
columna tipográfica de doce (12) centímetros de ancho 
o fracción CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS (pe- 
sos 4.500.— ). 

c) Publicación sintetizada, se cobrará por cada línea tipo- 
gráfica de columna de seis (6) centímetros o fracción 
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.—). 

4») Las sociedades cooperativas, las mutualidades y las asocia- 
ciones civiles sin fines de lucro abonarán por sus publi- 
caciones el SETENTA POR CIENTO (70 % ) del arancel 
fijado en el articulo primero. 



SEPARATAS Y FOTOCOPIAS 
PRECIOS DE VENTA 

Se liacc saber que clr acuerdo, a la Disposición N* 19/79 de 
la Dirección Nacional del Registro Oficial, a partir del 1* de Julio 
de 1979, los precios de venta de las Separatas y Fotocopias serán 
los siguientes: 

SEPARATAS: 

a) De dieciséis o menos páginas: 
MIL PESOS ($ 1.000.-) 

1j) De más de dieciseis páginas: 

El precio variará proporctonalmcntc de acuerdo a las tjuc lle- 
ven en más. 

FOTOCOPIAS: 

a) Tamaño Oficio: 
TRESCIENTOS PESOS ($ 300.-) 

b) Tamaño Tabloid: 

SEISCIENTOS PESOS ($ 600.-) 

Dirección Nacional del Registro Oficial de la Srorclüría 
le Información Pública de la Presidencia de la Nación 



I 



Secretaria de Desarrollo Industrial 
PROMOCIÓN INDUSTRIAL 

Declárase a una firma compren- 
dida en el régimen del Decreto 
N v 575(74, reglamentario regio- 
nal. 

RESOLUCIÓN 

N ü 174 
Bs. As., 25|6|79 



Máximo Promedio 
ocasional en 24 ha,' 



V 



ISTO el Expediente S.E.D.I. N» 
20.23(>i'i7 Corresponde 2, por el quo 
la Urina •Emilio Alai B.A.C.I.P.I." 
solicmi se le acuerden ios benefi- 
cios del régimen instituido por el 
Decreto N'-' 57áj74, reglamentario re- 
gional üc la Ley Nv 21.t>08 de Pro- 
moción Industrial, por la construc- 
ción, instalación, puesta en marcha 
y explotación de una planta indus- 
trial destinada a la obtención de fi- 
bra de algodón y semillas de algodón 
parUnciiUu de algodón en bruto, en 
la Ciudad de Goya, Provincia de Co- 
rrientes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el proyecto presentado cumplo 
con los objetivos y requisitos de la 
legislación aplicable. 
Que de la evaluación practicada por 
la Dirección Nacional de Evaluación 
de Proyectos surge la viabilidad de 
la iniciativa presentada. 
Que la Secretaría de Estado de Ha- 
cienda lia tomado la intervención que 
le compete. 

Que la Subsecretaría de Ordena- 
miento Ambiental dependiente de la 
Secretaria de Estado de Transporte 
y Obras Públicas, ha determinado 
los recaudos que deben cumplirse pa- 
ra asegurar condiciones adecuadas 
■de vida y evitar la contaminación 
del medio ambiente. 
Que la Dirección General .de Asun- 
tos Jurídicos lia dictaminado de 
acuerdo a lo establecido por la Ley 
Nv 19.549. 

Que la presente resolución se dicta 
en virtud, del articulo 11 de la Ley 
N? 21.608 y el articulo 18 del De- 
creto N» 2.541J77. 

Por ello. 
El Secretario 
de .Desarrollo Industrial 
Resuelve: 

Artículo 1* — Declárase a la íirma 
Emilio Alai S.A.C.I.F.I. con domici- 
lio legal en la Ciudad de Reconquista, 
Cabecera del Departamento General Obli- 
gado, Provincia de Santa Fe, compren- 
dida en el régimen del Decreto N* 575] 
74, reglamentario regional de la Ley N» 
21.608 de Promoción Industrial, por la 
construcción, instalación, puesta en mar- 
cha y explotación de una planta indus- 
trial destinada a la obtención de libra 
de algodón y semillas de algodón par- 
tiendo de algodón en bruto, en la Ciu- 
dad de Goya, Provincia de Corrientes, 
con una inversión total mínima de pe- 
sos ciento tres millones cuarenta mil 
doscientos sesenta y seis ($ 10X040.266). 

Art. 2* — La íirma "Emilio Alai S.A. 
C.I.P.I." tiene la obligación de haber 
construido e instalado la planta indus- 
trial con una capacidad de producción 
de acuerdo con el siguiente detalle: 



Algodón en bruto 
Año a procesar Fibra Semilla 



1979 2.040 1. 

1980 2.520 1. 
HWlysgtes. 3.000 t. 
1979 2.040 U 



612 t. 1.326 t 

7«>t. 1.638 t. 

900 t. 1.950 t. 

612 t. 1.326 t 



Lo consignado anteriormente lo es en 
un (1) turno do trabajo de ocho (8) 
horas, durante ciento veinte (120) dias 
al año. 

La beneficiaría deberá asimismo man- 
tener un voiumcn mínimo de producción 
igual a lo establecido como capacidad 
üc producción. 

Art. 3" — lai Íirma beneficiarla mani- 
fiesta haber puesto en marcha la plan- 
ta industrial el dia 3 de marzo de 1979 
en las condiciones establecidas en el pro- 
yecto presentado y sus modificaciones. 

Art. 4° — La citada firma con motivo 
de la instalación de la planta industria] 
deberá emplear en la misma un núme- 
ro mínimo de veintisiete (20 personas 
ocupadas en relación de dependencia. 

De las mencionadas personas dieciséis 
(1C) tendían el carácter de personal do 
temporada y ouce (11) permanentes. 

Art. 5? — La íirma beneficiarla debe- 
la dar cumplimiento a todas las previ» 
siüuci cütuüucUüH por la Subsecretaría 
de Ordenamiento Ambiental de la Se- 
cretaria do Estado rtc Transporte y Obras 
Pública;;, c.in.sHeiiLcá en : 

l)lii'<l.!lir dispositivos de tipo ade- 
cúa 1 1 y capacidad suficiente para 
que la emisión a la atmósfera de 
humus, (¡ases tóxicos y pal t. culos 
provenientes del quemado de com- 
bustibles fósiles y del proceso indus- 
trial no supere los limites que a 
contiguación se indican para el ai- 
re de centros poblados: 



(mg.|m3.) 


(mg.lm3<t. 


Monóxldo de 




carbono 3,0 


1.0 


Dióxido de azufre 0,5 


" 0.05 


Óxidos de 




nitrógeno 0,085 


0.085 


Polvos no tóxicos 0.5 


0,15 



2) Adecuar el basamento, instalación * 
disposición de maquinaria de forma 
tal de minimizar la producción dé 
ruidos y vibraciones; 

3) Los efluentes industriales líquidos 
provenientes del lavado de maqutfc 
ñas y/o de la planta previo a so 
disposición final fuero de la misma 
deberán ser tratados en forma tal 
que reúnan los siguientes caracte- 
rísticas: 

a) Contenidos de aceites, grasas y/o 
lubricantes cxtraibles en frío por 
cloroformo no mayor de 50 mg/1^ 

b) Libre de detergentes "duros" O 
"no biodcgradables" 1 , 

c) Ubre de residuos de la produc- 
ción industrial. 

4) Los residuos sólidos no reciclables ni 
comercializares deberán ser incine- 
rados tal como se indica en el Anexo 
V del proyecto presentado. En tan- 
to no se produzca su incineración, 
deberán tomarse las medidas pertt- 
nentes para evitar la proliferación 
de vectores. 

5) Los efluentes cloacales serán trota- 
dos por método anaeróbico con pos- 
terior disposición final por absor- 
ción en ei terreno. Los dispositivos 
de absorción deberán estar: 

a) Distanciados a no menos de 30 me- 
tros de toda fuente de captación 
de agua; 

b) Distanciados a no menos de 10 
metros de toda construcción. 

6; No incorporar a los efluentes cloa- 
cales sustancias incompatibles con 
sus procesos de depuración tales co- 
mo: aceites minerales, de i ei gentes 
'duros'' o "no biodcgraoables", resi- 
duos de a producción industrial, etc. 
1) Instalar sistemas fijos y móviles de 
tipo adecuad» y capacidad suficien- 
te para prevenir y combatir sinies- 
tros. 
Art 6* — La beneficiaría suministrará 
a las Secretarias de Estado de Desarrollo 
Industrial, Subsecretaría de Administra- 
ción Industrial (Dirección Nacional de 
Contralor Industrial) y de Transporte y 
Obras Públicas, Subsecretaría de Ordena- 
miento Ambiental, en los plazos que las 
mismas determinen, las informaciones quo 
se le soliciten y permitirá la realización 
de inspecciones conducentes a la consta- 
tación del cumplimiento de las obligacio- 
nes asumidas con motivo del proyecto quo 
se promueve por este acto. 

Art 7» — El Estado otorga a la empre- 
sa promovida y a los inversionistas, en en 
caso, los siguientes beneficios. 

a) Desgravación del impuesto a las 
ganancias, por un lapso de diea 
(10) años a contar deáde la puesta 
en marcha de la planta, de la ma- 
teria imponible en el impuesto a 
las ganancias o el que lo sustituya 
o complemente, de acuerdo con la 
siguiente escala (artícuio 6? inciso 
a) —Decreto N? 575¡74): 



Año 


Porcentaje do 




desgravación 


1» 


100 


T> 


i 00 


V> 


100 


V> 


100 


5? 


100 


6» 


90 


7» 


80 


8» 


70 


9» 


50 


10» 


30 



b) Desgravación, del impuesto 60btt 
el capital de las empusas por un 
lapso de diez' (10) años, o en n 
caso, ci tributo que lo sustituya, a 
partir de la puesta en marcha de 
la planta industrial y ac acuerdo 
con ia escala mencionada en ei 
punto anterior (artfcu.ó 6', inciso 
b) apartado 1 del Dccicto número 
575¡74). 

c) Des¿rivación del ciento por cien- 
to (ICO %) del tributo menciona- 
do en el punto anterior en los ejer- 
cicios que Cierren entre la lecha 
de aprobación del proyecto, me- 
diante la presente resolución y la 
puesta en marcha del mismo. Esta 
exención no podrá exceder de tres 
(3) ejercicios anuales. 

En conjunto, este beneficio y el previsto 
en ei punto anterior, no podrán exceder 
los diez (10) años (articulo 5?, Ley N« 
21.C08). 

d) Exención total, por un lapso da 
diez (10) años del impuesto de se- 
llos, sobre los contratos de sociedad 
y sus orórrocas, incluyendo las am- 
pliaciones de capital y la emisión 
de acciones (artículo f , inciso c) 
del Decieto N? 575|74). 

c) Liberación, de acuerdo con e: cien- 
to por ciento (100 %) de la escala 
mencionada en el punto a) del 



BOLETÍN OFICIAD - Jfttfts 3 de Julio 3¿ 1979 



Hgina 13 



Impuesto resultante a que se re* 
, íiere el artículo 16 de la ley nú- 

/ ' mero 20.631, sin perjuicio de su su- 
Jeeción a las restantes disposicio- 
nes de dicho régimen legal, por un 
lapso de diez (10) años contados 
desde la fecha de puesta en mar- 
cha de la p'.anta promovida (artí- 
culo 6» inciso d) apartado 1 del 
Decreto N' 575|74). 

í) Los productores de materias pri- 
mas o semielaboradas de la zona 
promovida por el régimen del De- 
creto Nv 575|74 gozarán por las 
ventas que realicen a la empresa 
beneficia» ia de la liberación, de 
acuerde con la escala mencionada 
en el punto. a), del impuesto resul- 
tante! a que 6e refiere el articulo 
16 de la Ley N» 20.631, sin perjui- 
cio de su sujeción a las restantes 
disposiciones de dicho régimen le- 
gal, por un lapso de diez (10) años 
contados desde la fecha de puesta 
en marcha de la planta promovida 
(articulo 6», inciso d) apartado 2 
del Decreto N? 575174). 

Art. 8* — Los derechos y obligaciones 
emergentes de la ejecución del proyecto 
a que 6e relíele esta resolución, se regirán 
por la Ley N* 21.608, su. Decreto Regla- 
mentario General N» 2.541|77, por el ré- 
gimen regional Instituido por el Decreto 
Tí' 57574 y por la presente resolución, asi 
• «orno también por los cqmpromisos asu- 
midos por la beneficiarla en el proyecto 
presentado y ¿U6 modificaciones. 

Art. 9* — Déjase establecido que a los 
efestos que hubiere lugar la firma Emi- 
lio A'ol S.A.C.I.F.I., constituye domicilio 
especial en Avenida Juan de Garay nú- 
mero 4.163, Capital Federal, siendo com- 
petente para el caso de divergencia o con- 
troversia la jurisdicción de la Justicia Na- 
cional en lo Federal de la Capital Fede- 
ra!. 

Art. 10. — La presente resolución co- 
menzaré a regir a partir del dia siguien- 
te de su notificación. 

Art. 11. — Remítase copia de la presen- 
te resolución a la Dirección General Im- 
positiva y a >a Subsecretaría de Ordena- 
miento Ambiental de la Secretaría, de Es- 
tado de Transporte y Obiae Públicas. 

Art. 12. — Regístrese notifícese, comu- 
niqúese, pu'úlíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese. 



Benedit. 



Ministerio del Interior 
PROVINCIAS 

Provincia del Chaco. 

Ratifícase una ley. 
RESOLUCIÓN 
N* 1.151 

Bs. As., 1816)79 



V 



ISTO el Expediente N<> 463|1978 del 
Registro de la Gobernación del Cha- 
co en el cual el señor Gobernador 
de esa Provincia solicita la ratifi- 
cación de la Ley N* 2.222 que estable- 
,ce- un nuevo régimen de Jubilaciones, 
Pensiones y Retiros para el Personal 
de la Administración Pública Provin- 
cial, y solicita además, autorización 
para sancionar una ley modificatoria 
de la anterior y, 

CONSIDERANDO: 

Que tanto la norma sancionada co- 
mo el proyecto de ley remitido cuen- 
tan con la conformidad de la Secre- 
taria de Estado de Seguridad So- 
cial. 

Que de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en la Instrucción 1|77 de 
la Junta Militar, corresponde proce- 
der a la ratificación de la Ley N» 
2.222. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 3» del mismo instrumento 
legal corresponde autorizar la sanción 
del proyecto de ley señalado. 

Por ello. 
El Ministro del Interior 
Resuelve: 

Artículo 1* — Ratificar la Ley N? 2.222, 
sancionada y promulgada por el señor 
Gobernador de la Provincia del Chaco, 
cuya copia obra agregada al Expediente 
citado, con efecto retroactivo a la fecha 
de su entrada en vigencia. 

Art. V>. — Autorizar al señor Gober- 
nador de la Provincia del Chaco a san- 
cionnr y protmil?ar el proyecto de ley 
obrante a fs. 32|3C, con la siguiente mo- 
dificación: 

Se agregara a) final do! artículo 1? 
un apartado por el cual se dispondrá 
suprimir del inciso bi del artículo 54 
de la Ley N» 2.222 la expresión "de 
hecho". 

Art. 3*. — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial (7 archívese. 

Hugnltidenv. 



Ministerio del Interior 

PROVINCIAS 

Provincia de San Luis. 

Ratifícase una ley. 
RESOLUCIÓN 

1.152 
Bs. A»., 18|6(79 



V 



ISTO el Expediente Número 31.155| 
1979 del registro de la Gobernación 
de San Luis en el cual el señor Go- 
bernador de esa Provincia solicita 
la ratificación de la Ley Número 
3.491 por la que se introducen modi- 
ficaciones a la ley N» 3.763, de en- 
juiciamiento de magistrados y fun- 
cionarios del Poder Judicial y. 
CONSIDERANDO: 

Que la norma legal elevada cuenta 
con dictamen favorable del Minis- 
terio de Justicia de la Nación. 
Que ,de acuerdo con las disposicio- 
nes contenidas en la Instrucción 1|77 
de la Junta Militar .corresponde pro- 
ceder a su ratificación. 
Por ello, 

El Ministro del Interior 

Resuelve: 

Artículo 1». Ratificar la Ley Número 
3.941, sancionada y promulgada por el 
señor Gobernador de la Provincia de San 
Luis, cuya copia obra agregada al Ex- 
pediente citado, con efecto retroactivo a 
la fecha de su entrada en vigencia. 

Art. 2*. El señor Gobernador deberá 
dictar una ley introduciendo la siguien- 
te modificación a la ley que se ratifica 
por el articulo 1*: 

Deberá suprimirse del tercer párrafo 
del "articulo 26" de la Ley W 3.763 mo- 
dificado por la ley N? 3.941, la expre- 
sión" de la Ley N? 3.763". 
Art. 3*. — Subordinar la ratificación 
dispuesta por el artículo 1? al cumplí- 
miento de la obligación prescripta en el 
artículo 2', ambos de la presente Reso- 
lución. 

Art. V>. — Comuniqúese, publíquese. dé. 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

Harguindeguy. 



Ministerio del Interior 
PROVINCIAS 

Convalídase y ratifícase una ley 
sancionada y promulgada por el 
Gobernador de la Provincia de 
Formosa. 

RESOLUCIÓN 
N» 1.158 

Bs. As.. 19|6¡79 

V ISTO el Exocrtienlc Número 213.7061 
1978 del registro del Ministerio del 
Interior en el cual el señor Gober- 
nador de la Provincia de Formosa 
solicita la ratificación de la Ley Nú- 
mero 623 de creación del Registro 
de Industriales y Comerclalizadores 
do Algodón y, 

CONSIDERANDO: 

Que la norma legal elevada cuenta 
con dictamen favorable de la Di- 
rección General de Provincias. 
Que, de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en la Instrucción 1|77, de 
la Junta Militar resulta necesario 
proceder a su convalidación y rati- 
ficación. 

Por ello. 
El Ministro del Interior 
Resuelve: 

Articulo 1* — Convalidar y ratificar la 
Ley Número 623, sancionada y promulga- 
da por el señor Gobernador de la Pro- 
vínola, de Fonnoea, cuya copia obra 
agregada al Expeliente citado, con efec- 
to retroactivo a la fecha de entrada en 
vigencia. 

Art. 2* — El señor Gobernador deberá 
dictar una ley introduciendo las siguien- 
tes modificaciones a la ley que se rati- 
fica por el artículo V>: ' 

ARTICULO 1' — Modificase la ley 
Ni 62" conforme a las siguientes dispo- 
siciones: 

a) Deberá sustituirse el artículo 2' por 
el siguiente: 

"ARTICULO 2? — Las inscripcio- 
nes en el Registro que se menciona 
en el artículo anterior deberán efec- 
tuarse, y rc.iovarso anualmente en 
los plazos y condiciones qus esta- 
blezca la reglamentación, debiendo 
abonarse en dichas oportunidades 
una tasa en concepto do inscripción 
y comercialización por enda lugar 
que se habilite y utilice para la 
recepción de algodón, sea que dicha 
recepción se efectúe transitoria o 
permanentemente, aún cuando se 
trate de la casa central del comer- 
ciante o Industrial. Dicha tasa será 
fijada por el Poder Ejecutivo, dis- 



criminando según se trate: a) de 
firmas titulares o propietarias de 
desmotadoras, b) de acopladores o 
O de cooperativas, y será reajustada 
anualmente de conformidad con la 
variación sufrida por el índice de 
Precios Mayoristas Agropecuarios 
en base a las publicaciones oficiales 
del instituto Nacional de Estadís- 
ticas y Censos. 

Las sumas que se recauden en 
concepto de tasas o multas impues- 
tas por aplicación de la presente ley, 
serán transferidas mensualmente a 
la Tesorería General de la Provin- 
cia e Ingresarán a Rentas Genera- 
les del ejercicio al que correspon- 
dan". 

b) Deberá sustituirse el penúHu:x> pá- 
rrafo de) articulo 11 ¿>or el tgulen- 
te: 

"Los montos de las multas esta- 
blecidas en este artículo serán rea- 
justados anualmente por el Poder 
Ejecutivo en forma determinada por 
el artículo 2'-". 

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, dé- 
se a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

Hargulndeguy 



REMATES 
OFICIALES 



ANTERIORES 



BANCO MUNICIPAL 
DE LA PLATA 

YACIMIENTOS 
PETROLÍFEROS FISCALES 

Por 2 dfas: Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales ha dispuesto la venta mediante 
subasta pública, por intermedio dei Ban- 
co Municipal de La Plata, de la Ex- 
Planta Asfáltica situada en Zona 1 de 
la Destilería La Plata. La interna sera 
exhibida a partir del 2|7179; de lunes a 
viernes en horario de 8 a 12 horas. Los 
pliegos de bases y condiciones e infor- 
mes pueden requerirse en el lugar de 
exhibición, en la Divisional Rosario: 
Gral. Urquiz» 1302{18 (Rosario); en Men- 
doza: Avenida San Martín N* 650 (Men- 
doza), en Córdoba: Independencia y Ca- 
seros (Córdoba); en Abastecimientos: 
Avenida Ramón S. Castillo y 9 bte. Ca- 
pital Federal y en el Banco, de 10 & 16 
horas. El remate se realizará en la Sala 
de Ventas del Banco, el día 13 de julio de 
1979, a las 14 horas. El resultado de la 
subasta se halla sujeto a la aprobación 
del Organismo Vendedor el que será da 
do al finalizar el acto del remate. 

e. 2]7 N» 4.182 v. 3j7|73 



CONCURSOS 



ANTERIORES 



COLEGIO BE ESCRIBANOS 

Ley N» 12.990 

Llámase a concurso de oposición y an- 
tecedentes para la provisión de titulares 
a diecinueve registros notariales de la 
Capital Federal en los términos v condi- 
ciones de la ley N? 12.990 (t.o. 10.054) y 
decreto reglamentarlo 26.655|51. 

Podrán participar los escribanos ma- 
triculados al 6 de junio de 1979. Las 
Inscripciones se recibirán hasta el lu- 
nes 23 de julio de 1979. 

Inscripción, inrormes, reglamento y te- 
mario: Callao 1512. 

$ 87.750 c. 25J6 N? 46.100 v. 16|7|79 



Los documentos que aparecen en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚ- 
BLICA ARGENTINA serán tenidos 
por auténticos y obligatorios por el 
efecto do esa publicación y por comu- 
nicados y suficientemente circulados 
dentro de todo «•) territorio nacional. 
(Decreto N* C59I1947.) 



AVISOS OFICIALES 



NUEVOS 



MINISTERIO DE JUSTICIA 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DEL DERECHO 
DE AUTOR 

Ley N? 11.723 - Buenos Aires 

1» r-E JUNIO DE 1979 

Comuna icióu Publicaciones 
Periódicas Dccrcto-Lcy 

N* 12.Cfi3¡57 

2' Serie 

14.717 — Diners — N<" 110 — Bs. As* 
cap. V|79. 

14.718 — Ecos del Puerto — N? 499|500. 
Bs. As., IV179 — M d?l Plata. 

14.719 — Educadores — N* — Bs. As^ 
VII 78 a III|79 — Lo Plata. 

14.720 — Estudios — N»6 — Córdoba, 
V|79. 

14.721 — Excelsior — N" 222 — Córdoba, 
V|79 — V. Huidobro. 

14.722 — Excelsior — N? 223 — Córdoba, 
V|79 — V. Huidobro. 

14.723 — La Mañana — N» 4.433'GOG — 
25 de Mayo, V|79. 

14.724 — El Mensa tero de Ntra. Sra. de 
Itatí — N"> 681 — Corrientes — Itatí. 
VÍ79. 

14.725 — Seducción — N* J04 — Bs. As., 
cap. V|79. 

14.726 — Skorpio — N* 53 — Bs. As., cap. 
V|79. 

Inscriptas 

14.742 — El Norte — Diario — N? 16 813 

— Prop.: Suces. Antrcl Ríos — Dir.¡ 
Néstor Jorge Vera — Bs. As., IJ79 — 
Salto. 

14.743 — Cuartos individuales — Aut.j 
Ester Benarl — Edit. Tres Tiempos — 
Bs. As., IV|79. 

14.757 — Entre él y yo, entre vos y yo 

— Aut. y edit.: Nelly Luclanl — Bs. Ak, 
III|79. 

14.760 — Páginas para mi (I) — Auts.í 
Zulema Cukier - Rosa Mario Rey - 

— Beatriz Tornadu — I'ustr.: Lam, y|o 

— Edt. Aique Grupo Editor — 4» ed. 

— Bs. As., II|79. 

14.761 — Páginas para mi (?) — Auts.: 
Zulema Cukier - Rosa María Rey, y|o 

— Edt. Aique Grupo Ed'tor — Ilustr.: 
Lam, y|o — Bs. As., IVI79 — Reimpr. 

14.762 — Páginas para mi r4)-Auts.: Zu- 
lema Cukier..— Rosa Muía Rey.- — 
Ilustr.: N. Calabrcse, y|o. — Edt.: Ai- 
que Grupo Editor. — Bs. As. II|79. — 
Reimpr. 

14.763 — Paginltas para -m!,—. Apresta- 
miento' — 2* p. — Aut,: Susrina Boa. 
Edt. Aique Grupo Editor — Colab. var. 

— Bs. As., 11(79. 

14.764 — Paginltas para mí — Aposta- 
miento — 1* p. — Aut.: Susana Boas 

— Colab. var. — Edt. Aique Gn*po 
Editor — Bs. As., ITI79. 

14.765 — Páginas para mí (2) — 2» gr. 

— Aut.: Zulema Cukier - Rosa María 
Rey. y|° — Ilustr.: Lam. y ¡o — Edt, 
Aique Grupo Editor — Bs. As., n|79. 

14.780 — Por si no pego la vuelta — 
Relato milonga — Letr : Argentino Lu- 
na — Edt. Mal — Bs. As., V¡79 — 
1* ed. 

14.781 — Para abrazarte niña — Zam- 
ba — Letr.: Argentino Luna — Edt. 
Mal — Bs. As., V|73 — 1* cd. 

14.782 — No importa que no la nombre 

— Milonga corralera — Letr.: Argen- 
tino Luna — Edt. Mal — Es. As., VI 
79 — 1» ed. 

14.783 — Podría decir tu nombre — 
Zamba — Letr.: Argentino Luna — 
Edt. Mal — Bs. As., V|79 — 1? ed. 

14.784 — Rumbo a la pampa del cielo — 
Milonga — Letr.: Víctor Abel Gimé- 
nez — Edt. Mai — Bs. As., VI79 — 
1» ed. 

14.785 — Este camino está solo — Cana 
sureña — Letr.: Argentino Luna — 
Edt. Mni — Bs. As., V|79 — i» ed. 

14.780 — Por si no pego la vuelta — 
Relato milonga — Mus.: Argentino 
Luna — Edt. Mai — lis. Aa„ VI79 — 
V cd. ' 

14.787 — Para abrazarlo niña — Zam- 
ba — Mus : Argentino Luna — Edt. 
Mai — Bs. As., V|79 — 1» ed. 

14.7B« — No importa que ir. la nombre 

— Milcnnra corralera — Mus.: Argen- 
tino L„ na ... Et(t. Mal — Es. As., V|7i 

— 1* ed. e 

14.789 — Podría decir tu nombre — 
Zamba — Mus.: Arpent'no Luna — 
Edt. Mai — Bs. As . VI79 — 1* ed. 
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14.790 — Rumbo a la pampa del cielo — 
Milonga — Mus.: Argentino Luna — 
Edt. Mal — Bs. As., V|79 — 1? ed. 

14.791 — Este camino está solo — Canc. 
sureña — Mus.: Argentino Luna — 
Edt. Mai — Bs. As., V|79 — I a cd. 

14.799 — Adar — Bolctin — Bimestr. — 
N* 1-2 — V|29 — Prop.: A.D.A.R. — 
Dlr.: Raúl Horacio Houssay — Bs. As., 
cap. 2? bim|79. 

14.800 — API — Bimestr- — a/32 — 
N* 190 — Prop.-dir.: Juan Carlos Ni- 
gro — Bs. As., cap. 3er. bhn¡79 — (Ag. 
Periodística Independiente.) 

14.801 — Antártida — Cuatrim. — N<? 8 

— Prop.: Dir. Nac. del Antartico — 
Dir.: Jorge A. Fraga — Bs. As., cap. 
3er. cuatrim|77. 

14.802 — EcDiiomic Survey — Seman. — 
a/39 — N* 1.673 — Prop.: Eczmomic 
Survey SA.C.I.A.M. — Dir.: Agustín 
Rómulo Manigua — Bs. As, cap. V|79. 

14.803 — Testimonios del tiempo pre- 
sente — Quine. — N? 1 — Prop.: San- 
tiago Atilio Reyes López — Direc: 
Ornar Barra — Bs. As., cap. V¡79. 

14.804 — Vaga (El Surco). Cast|lituano. 

— Quincon. — a/17 — N? 7 (428) — 

— Prop.: Suces. de Stasys Zaltauskas 

— Dir.: Bronius Lcskauskas — Bs. As., 
cap. VJ79. 

14.885 — Tribuna bancaria decana de la 
prensa bancaria argentina, 54 años — 
Cuatrimestr. — N? 1 — Prop.-dir.: En- 
rique Alberto Crovella — Bs. As., cap. 
V|7t. 

14.819 — Mecánica — CauÜV — Cine- 
mática del movimiento relativo — Aut.: 
Anón. — Edic. Nobel — Bs. As., cap. 
V|7> — (t.p. resueltos.) 

14.820 — Física, 3er. curso — s/3 — 
t.p. resueltos — Químicos e ind. — 
Aut; Anón — Edt. Edic Nobel — Bs. 
As., VJ79. 

14.821 — Selecciones del Reader's Digest 

— Mens. — N* 100 — t'18 — Prop.: 
Reader's Digest México S A. de C.V. — 
Rcpres.: César M Pérez — México, 
V|7». 

14.822 — Principio de incertidumbre — 
Aut.: Malena Marechal — Rcpres. en 
ttro. Sha — Bs. As., cap. IV|79. 

14.823 — La luna en la taza — Aut.: 
Beatriz Mosquera — Reprcs. en ttro. 
del Centro — Bs. As., cap. V|79. 

14.824 — El paraguas de Gerundio — 
Mus.: Daniel Russo — Ejecut. en ttro. 
Thcatron — Bs. As., cap. IV|79. 

14.825 j- La tía Jane — Aut.: Knobcl 
f Rombcrg i- Reprcs. en ttro. Eckos 

— Bs. As., cap. V|79. 

14.826 — El Paraguas de Gerundio. — 
Autor: Jorge Pacini." — Rolares, en Ttro. 
Tlieatron. — Bs. As. TVJ79. 

14.827 — ¿Y por casa cómo andamos — 
Aut.: Ismael Hase - Alaia Nugar — 
Repres. en ttro. "83", de Nccochca — 
Bs. As, 179. 

14.828 — Marrone, Travolta y Anielita 
corren a Draculita — Aut.: José Ma- 
rrone - Hugo Piccini — Rcpres. en 
ttro. Astral — Córdoba, IV)79. 

14.829 — No hay que llorar — Aut.: Ro- 
berto Mario Cossa — Repres. en ttro. 
Auditorio Buenos Aires — Bs. As., cap. 
V|79. 

14.830 — Tarot — Aut.: Horacio Luis 
Lavecchla — Repres. en ttro. Thca- 
tron — Bs. As., cap. IV|79. 

14.831 — Convivencia — Mus.: Juan Fé- 
lix Soldán — Repres. en ttro. Regina 

— Bs. As., cap. IV|79 

14.835 — Jugando con el cuerpo — Aut.: 
Perla Elena- Laske-— Repres. en ttro. 
Eckos — Bs. As., cap. V|79. 

14.836 — El teátrico di verileo — Aut.: 
Jorge Mancilla — Repres. en ttro. Elo- 
dia del Sol — Córdoba, n]79. 

14.837 — Emporio de estrellas — Aut.: 
Carbiatti — Repres. en ttro. Ohione 
e Benevolencia — Bs. As., cap. Vj79. 

14.838 — Shoin — Aut.: Aldovich — 
Repres. en Asoc. Israelita — Bs. As, 
cap. tv\19. 

14.839 — Te cambio mi mujer — Aut.: 
Héctor; Rodríguez - Francisco Guerre- 
ro ¿«''Repres. en ttro. Amarcord — 
Santa Tercsita — Bs. As., H79. 

14.840 — Campo travieso — Aut.: Ana 
María Pahn - Miguel Ángel Raíael 
Fontana — Rcpres. en Sala del Insti- 
tuto — BS. As., cap. IVJ79. 

14.841 — Campo travieso — Aut. mus.: 
Miguel Alejandro Rur — Ejecut. en la 
Sala del Instituto — Bs. As., cap. IV|79. 

14.842 — La la la... inflación — Mus.: 
Horacio Della Roca - Francisco Ángel 
Lavccchia — Ejecut. en ttro. Comedia, 
de Rosario — Santa Fe, V|79. 

14.843 — Había una vez una aldea — 
Mus.: Leonardo Bottaiolo — Repres. 
en ttro.' La Barca de Noé — Bs. As, 
cap. VJ7». 

14.844 — Achicoria, el mendigo millona- 
rio — Aut.: Ornar Abue — Repres. en 
el Club Warnes, de Warnes — Bs. As., 
I|79. 



14.849 — Catón de taquigrafía — Aut: 
Gabriel H. Larraldc — Colab.: María 
Delia y Adelina Isabel Larraldc — • 
Edt . aut. y colaboradoras, reedic. y 
ampliación: Maria D.-lia y Adelina Isa- 
bel Larraldc — Bs. As, II7S. 

14.850 — Estenografía argentina — Aut: 
Gabriel H. Larraldr — Aut. reedic. rc- 
vist. ñolas, etc.: MaWa Delia y Adsli- 
na Isabel Larraldc (y editoras) — Bs. 
As., XII78. 

e. 3¡7 N? 4.158 v. 3|7¡79 



11 DE JUNIO DE 1979 
2' Serie 

16.019 — Oficio Gráfico — N n 1011 — 
Bs. As., cap. V;79. 

10.029 — Oneavocióii Médica — "Núme- 
ro 1.20i;uT — Bs. As., cap. VI¡79. 

16.021 — El Panr.d;:ro del Oeste — Nú- 
mero 1.843 SO — BS. As., IV.J79. 

16.022 — E! Panadero dei Oeste — Nú- 
mero 1.8"ilo2 — Bs. As, V¡79. 

16.021 — Parabrisas Corsa — N* 665(78 

— Bs. As., cap. V|79. 

16.021 — Para Ti — W 2935¡:>8 — Bs. 
As., cap. VI:79. 

16.020 — Prcüón vecinal — N 1 ? 139,'32 — 
Bs. As., VI 79 — Quilines. 

16.026 — La Prensa — N" 37 702|31 — 
B.s. As.. VI;79. 

16.027 — P.-v : sta T,'<. Nación — N? 313116 

— Bs. As., cap. VI¡79. 

16.C2J — M:ic Oi>.s Ilustrados — Nú- 
mero 01123 — Bs. As, cap. V.79. 

Inscriptas 

16.035 — Oasis — Aut. y edt: Judith 
Morcll — Ilustrac.: Erika — Sta. Roía, 
La Pampa, II : 79 — l" ed. 

16.033 — Esc amor que no mucre — Ba- 
lada — Mus.: Marcelo Dupré — Edt. 
Panisco — Bs. As., VI|79 — 1» cd. 

16.0S9 — Confundida en el amor — Ba- 
lada — Mus.: Marcelo Dupré — Edt. 
Pamsco — Bs. As., VI¡79 — V cd. 

16. 040 — Lo que a vos te siento — Ba- 
lada — Mus.: Marcelo Dupré — Edt. 
Pamsco — Bs. As.. VI79 — 1* cd. 

16.041 — Cam'nando va Maria — Ba'a- 
da — Mus.: Marcelo Dupré — Edt. 
Parn co — B*. As, VI 79 — 1? ed. 

16.0^2 — Cuando me veas pa¿ar — Ba- 
lada — Mus.: Marcelo Dupré — Edt. 
Pamsco — Bs. As, VI'79 — 1* ed. 

16.043 — El tren va a partir — Balada 

— Mus.: Marcelo Dupré — Edt Pams 
co — Bs. As„ VI¡7? — 1" cd. 

16.041 — Esc amor que no mucre — Ba- 
lada — Lctr.: Marcelo Dupré — Edt. 
-Pamsco.— Bs. A*„- VlfíS — 1» ed. 

16.045 — Confundida en el amor — Ba- 
lada — Lctr.: Marcelo Dupré — Edt. 
Pamsco — Bs. As, VI!79 — 1" ed. 

10.046 — Lo que. a vos te siento — Ba- 
lada — Letr.: 'Marcelo Dupré — Edt. 
Pamsco — Bs. As, VT7» — l" cd. 

10. 0-17 — Caminando va Maria — Bala- 
da — Letr.: Abel Amar — Edt. Pams- 
co — Bs. As, VI 79 — 1» ed. 

10.048 — Cuando me veas pasar — Ba- 
lada — Lctr.: Héctor R. Milancsio — 
Edt. Pamsco — Bs. As, VI! 79 — 1" cd. 

16. 0-19 — E! tren va a partir — Balada 

— Lctr.: Marcelo Dupré — Edt. Pams- 
co — Bs. Asi, VIÍ79 — I a cd. 

10.050 — Bolotín Goya — Mens. — a '7 

— N» 75 — Prop.: Municipalidad de 
Gova — Dir.: Ángel Saturnino Blanco 

— Corrientes, Goya. XII¡78. 

10.036 — Hav otra mujer — Balada — 
Lctr.: Alberto MakJonado — Edt. Korn 
Intcrsong — Bs. As., V|79 — 1* ed. 

16.057 — Hay otra mujer — Balada — 
Mus.: Nemava — Edt. Korn Intcrsong 

— Bs. As, V79 — 1" ed. 

16.058 — Mí tierra te está esperando — 
Canc. — Lctr.: Julio Fontana — Edt. 
Korn Intcrsong — Bs. As., V]79 — 
r> ed. 

16.059 — MI tierra te cs',á esperando — 
Canc. — Mus.: Roberto Teman — Edt. 
Korn Intcrsong — Bs. As., V|79 — 
1* cd: 

16.000 — A don Carlos de Buenos Aires 

— Tango — Mus.: Roberto Grela — 
Edt. Korn Intcrsong — Bs. As, V|79 

— I a ed. 

16.061 — Aventurero y ruiseñor — Canc. 

— Lctr.: Fernando P. Porta - Miguel 
Ángel Valennucla — Edt Korn Intcr- 
song — Bs. As., V|79 — 1* ed. 

16.062 — Aventurero y ruiseñor — Canc. 

— Mus.: Fernando P. Porta - Miguel 
Ángel Valenzue:a — Edt. Korn Inter- 
song — Bs. As, V¡79 — V cd. 

16.063 — Musiquero y nada más — Cha- 
carera — Lctr.: Hugo Alarcón — Edt. 
Korn Intcrsong — Bs. As., V{79 — 
1» ed. 

16.064 — Musiquero y nada más — Cha- 
carera — Mus.: Miguel Simón — Edt. 
Korn Intcrsong — Bs. As., V||W — 
1* ed. 

16.065 — El verde se llama Oran — 
Zamba — Letr.: Hugo Alarcón — Edt. 
Korn Intersong — Bs. As., V¡¡79 — 
1* ed. 



16.066 — El verde se llama Oran — 
Zamba — Mus.: Federico Córdoba — 
Edt. Korn Intcriong — Bs. As., V|7». 

— I a ed. 

16.007 — Salta es una guitarra — Ba- 
guala — Letr.: Hugo Alarcón — Edt. 
Korn Intersong — Bs. As, V|79 — 
1? cd. 

16.068 — Salla es una Guitarra. — Ba- 
guala. — Música: Federico Córdoba. — 
Edt. Korn Intcrsong. — Bs. As. V¡79. 
I a ed. 

16.0S3 — Sólo por tu. vuelta — Beat — 
Letr.: JtjIíí Pontana — Edt. Korn In- 
tcrsong — Bs. As, V79 — I a ed. 

16.070 — Sólo por tu rue'ta — Beat — 
Mus.: Neniara — Edt. Korn Intersong 

— B.s. As., V-70 — 1" ed. 

1C.0Í1 — Te es1.cn- agradecido — Vals — 
Lctr.: Jorre Moa-tira — Edt Korn In- 
tcrsong — Bs. As., V¡79 — 1» cd. 

1G.072 — Te e*'!«y agradecido — Vals — 
Mus ; Jorge Mcreira — Edt.. Kom In- 
tersong — Bs. As, V[79 — 1* od. 

16.073 — Tu eres la nvacharha que yo 
quiero — Canc — Letr.: Miguel Án- 
gel Valcnwii-la — Etí'. Korn Intersong 

— Bs. As., V|79 — 1" ed. 

16.074 — Tu eres la muchacha que yo 
quiero — Canc. — Mus.: Miguel Au- 
gel Valen7,'iela - Oliver, y|o — Edt. 
Korn Inersong — Bs. As., VI79 — 
I a ed. 

1G.075 — Sembrador del Volga — EítUo 

— Lcir.: Jmn AJdo Umazano - Víctor 
Hupro G:d~v — BrV. Tr "-'-ii Intersong — 
Bs. As, V;79 — 1? ed. 

16. OÍS — SerabTc-.d.'r del Vo'.ga — Estilo 

— Mus.: Héctor Pacheco — Edt Korn 
In'.ersans — Bs. As, V|79 — 1' ed. 

10.077 — MiSÍ crio y canción — Vals — 
Lctr.: Jos5 Canot - Nelly Ornar — Edt. 
Korn Inícrsnng — Bs. As, Vi 79 — 
1* ed. 

16.078 — M'rVrio r rancian — Vate — 
Mus.: José Canet - Nelly Ornar — Edt 
Kom In'eisnag — B«. As, VI79 — 
V cd. 

16.079 — Oís cabañuelas — Paso doble 

— Mus.: Oa-parin — Edt. Ktrn Inter- 
sons — Bs. As., VJ79 — 1* ed. 

16.0JV3 — Pxra cimbrar — CunVbla — 
Mus: Ga^jarín — Eclt. Kom Intcrsong 

— Bs. As, V|79 — 1? ed. 

16.001 — Adiós, vieja Federación — 
Canc. — Lctr.: Gasparin — Edt. Korn 
Intnviong — Bs. As.. V79 — 1* ed. 

16.0P2 — Adiós, vieja Federación — 
Canc. — Mií-.: Gasparin — Edt. Kom 
Inlca-aang — Bs Aí, V 7» — l* ed. 

16.083. — Concordia mi ciudad — Bala- 
da — Letr.: Gasparin — Edt. Kom 
In terso»? — Bs. As, V|73 — l* ed.. 

16.084 — Concordia mi ciudad — Bala- 
da — Mu-;.: Gasparin — Edt Korn 
Intersong — Bs. As, V|79 — 1"> ed. 

16.085 — Canción del por qué — Canc. 

— Letr.: Panchito Nolé - Maria Resi- 
na Ormaechea — Edt. Korn Intcrsong 

— Bs. As, VI79 — I a ed. 

15.0W — Couc-'-óa del por qué — Canc 

— Mus.: Pantihúto Nolé — Edt-. «"«rn 
In'----r«3n!i — Bs. As„ VJ79 — 1* ed. 

16. 017 — Ftor o> íiesU — Ranches-a — 
Mus.: Hafacio Estcven - Casimiro Gar- 
cía Dávffla — Edt Korn Intersong — 
Bs. As., V7Ü — 1" ed. 

16.083 — Salidora — Mi.n'a — Miis.: 
Casimiro Oarc'n Dá'.-ila - TI r.ieio Es- 
téveü — Edt. yrtm Intei-scme — Bs. 
As, Vf79 — i» cd. 

16.0P9 — Tú... vo... y el fox — Fox 
bol — Mrs.: Horacio Estévet; - Casi- 
miro GarcJa D*.ribi — Edt. Korn In- 
t«crsong — Bs. As, VJ79 — 1* ed. 

16.030 — Inevitablemente tuya — Vers. 
caslell: Doria Band — Edt. Korn In- 
tersong — B<. As, IV;79 — 1» ed. 

16.091 — Inevitablrm?nte tuya — Mus.: 
John Farrar — Edt. Korn Intcrsong 

— Bs. As., IV|79 — 1* cd. 

16.092 — B; Bip a Lula — Lctr. inglés: 
Gene Vtacnit - 61101111 Tey Davis — 
Edt: Korn Intersong — Bs. As, VIJ79 

— I a ed. 

16.093 — Be Bop a. I /nía — Mus.: Gene 
Vincent - Shrriff Try Davis — Edt. 
Korn Inicrsong — Bs. As, VI79 — 
1* cd. 

16.094 — Cuidado con Lucy — Lctr. in- 
elés: Eric Clapton — Edt. Kom Intcr- 
song — Bs. As, V¡79 — 1» od. 

16.095 — Cuidado con Lucy — Mus.: 
Eric Clapton — Edt. Korn Intersong 

— Bs. As, V|79 — I a ed. 

16.119 — Milonga del diplomado — Mi- 
longa — Letr.: José Canet — Edt Mal 
Bs. As, V|79 — 1* cd. 

10.120 — Milonga d»l diplomado — Mi- 
longa — Mus.: José Berra — Edt. Mai 
Bs. As., V,79 — l» cd. 

16.123 — Yo soy de Leandro N. Alem. — 
Tango — Mus.: Damifin Ficarra - Víc- 
tor Braña — Edt. Mai — Bs. As, V]79 
1* cd. 

16.124 — Mírame una vez siquiera. — 
Taquirari — Letr.: Julia Carrizo — 
Edt. Mai — Bs. As., V¡79 — 1* ed. 

16.125 — Mírame una ven siquiera. — 
Taquirari — Mus.: Alberto Raval — 
Edt. Mai — Bs. As., VT7» — 1», ed. 



16.127 — Laguna del Ibera ~>- ry-^ic li- 
toraleña — Lctr.: Jvlia Ca — - ■ — Edt. 
Mai — Bs. As, V|79 — 1* ed. 

16.128 — Laguna del lbc:,- — ^anc li- 
toraleña — Mus.: Alberto Raval — « 
Edt: Mai — Bs. As, V.79 — 1* ed. 

16.129 — Tango setenta y seis- — Tango 

— Mus : Anssl M. Bellía - Ricardo E. 
Martínez — Edt. Mai — Bs. As^ V|79 

— 1* ed. 

16.130 — El mundo está hecho así — 

— Tango — Lela-.: Jorge Moreira — 

— Edt Mai — Bs. As., V|79 — 1» cd. 

16.131 — El mundo esta hecho así — 
Tango — M'As.: Titi Rossi — Edt. Mal 

— Bs. As., V¡79 — 1» ed. 

16.132 — Al maestro con nostalgia — • 
Tango — Míis.: Cavíos GaTcia — Edt. 
Mai — Bs. As, Y|79 — 1» ed. 

16.133 — Preludio a Francini — Tango 

— Miis.: Mario Abramovich - Luis 
Staea — Edt. Mai — Bs. As, V|7* — 
I a cd. 

16.13S — Abraeándcme sera leüx — Clia- 
marnc — Lctr.: Domingoito Espinoza 

— Eduardo Caión — Edt. Intermusic 
S.R.L. — Bs. As, V¡7» — 1* ed. 

16.141 — Ca micho Vaaquez — Chámame 

— Mus.: Domhi§Tllto Espinoza - Ber- 
naTdrno Ramos — Edt Intermusic 
S.R.L — Bs. As., VJ79 — 1* ed. 

16.1(2 — Gaucho modesto — Chamante 

— Mus.: Dominguito Espinoea - Faus- 
tino Rodríguez — EUt Intermusic 
S.R.L. — Bs. As, V[7S — 1* ed. 

16.143 — El gaucho Giles — Chámame 

— Mus.: Dominguito Espuvma - Ber- 
nard<no Ramos — Edt. Intertttuslo 
S.RXu — ,Bs. As., V|79 — 1» ed. 

16.144 — Laguna del PBar - Cbamamé 

— Mus.: Dominguito Espiaoca - Ber- 
nardino Ramos — Edt Intermuslo 

— Bs, As^ VI79 — 1* ed. 

16.145 — Abrazándome será feliz — Cha» 
mamé — Mus.: Dominguito Espinoza 

— Eduardo Cazón — Edt IntenanaU 

— Bs. As., V¡79 — V> ed. 

16.146 — El gaucho Rolón — Chámame 

— Mus: Dominguito Espineta » Ber» 
nard.no Ramos — Edt Intermnsio 

— Bs. As, VJ79 — 1* ed. 

16.147 — Para vos alwenta «ste valseado 
y— Valseado — Mus.: Dominguito Es- 
pinoza — Edt InteTurasfc — Bs, As. a 
V|79 — 1* ed. 

16.148 — El sancho Berenjena — Cha» 
mamé — Miis : Dominguito Espinoza 

— Bernardino Ramos — Edt. Intermu- 
sic — Bs. As.. V]79 — 1* ed. 

16.149 — Dónde estará mi morena — 
Chámame — Letr.: Roberto Galarza — 
Edt. Intermusic — Bs. 'As., IVjTO — 
1» cd. 

16.150 — He prometido adorarte — Cha- 
mamé — Letr.: Maria Manuela Moure 

— Edt Intermusic — Bs. As., IVJÍS — 
1» cd. 

16.151 — Mi querido Chaco pora — Cha- 
mamé — Lctr.: Domínguez Guerra — 
Edt. Intermusic — Bs. As., IV|79 — 
I a ed. 

16.152 — Sos mi adoración — Cháma- 
me — Letr.: Teto Maidana - Marcelino 
Fernandez — Edt. Intermusic — Bs. 
As, IVJ79 — 1* ed. 

16.153 — Arroyo Ceibal — Chámame — 
Mus.: Tarto Maidana - Esteban Utre- 
ro — Edt Intermusic — Bs. Os, IVfn» 

— 1" ed. 

16.154 — Das contrarios — Chámame — 
Mus.: Bernardino Ramos - Osvaldo K. 
Bruno — Edt. Intermusic — Bs. Aa, 
IV¡79 — 1» cd 

16.155 — Dónde estara mi morena — 
Chámame — Mus.: Toto Maidana — 
Edt. Intermusic — Bs. As, D/|7» — 
I a ed. 

16.156 — He prometido adorarte — Cha- 
mamé — Mus.: Toto M aida n a — Edt 
Intermusic — Bs. As, IVfH — 1* ed. 

16.157 — Mi querido Cinco por* — Cha- 
mamé — Mus.: Alfredo Alonso — Edt. 
Intermusic — Bs. As, IV|79 — 1* cd. 

16.158 — Para doña Verónica — Val- 
seado — Mus.: Pedro Mendosa - Es- 
teban Rivero — Edt Intermusic — Bs. 
As, rv|79 — I a ed. 

16.159 — Poste de ñandubay — Cháma- 
me — Mus.: Toto Maidana - Esteban 
Rivero — Edt. Intermusic — Bs. As, 
IV|79 — 1" cd. 

16.160 — Pago la vuelta — Chámame — 
Mus.: Toto Maidana - Modesto Gómez 

— Edt. Intermusic — Bs. As, IVJ79 — 
1* cd. ' 

16.161 — Recordando a Posadas — Chá- 
mame — Mus.: Toto Maidana - Pedro 
Pala vecino — Edt. Intermusic — Bs. 
As, IV|79 — I a cd. 

16 . 162 — Sos mi adoración — Chamamí 

— Mus.: Toto Maidana - Marcelino 
Fernández — Edt Intermusic — • Bs, 
As, IVJTO — 1* ed. 

16.228 — Amor de rico amor de pobre 

— Bolero — Letr.: Larry Moreno — 
Edt. Mai — Bs. As, VJ79 — 1» ed. 

16.229 — Amor de rico amor, de pobre 

— Bolero — Mus : Larry Moreno — 
Edt. Mai — Bs. As., V|79 — 1* cd. 

16.230 — Destruyeme — Canc. — Letr.: 
Larry Moreno — Edt. Mal — Bs. As., 
VI79 — 1» ed. 
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¿6.231 — Destruyeme — Canc. — Mus.! 
Larry Moreno — Edt. Mal — Bs. As., 
V|79 — V ed. 

16.232 — No se puede tocar — Balada 

— Letr.: Rubén Lotes - J. O. Orquera, 
y|o — Edt. Mal — BS. As., V|79 — 1» ed. 

16.233 — No se puede tocar — Balada 

— Mus.: Rubén Lotes - J. O. Orquera. 
Sjo — Edt. Mal — Bs. As., V|79 — 1». ed. 

16.234 — Dicen que mi amor te hará 
mal — Balada — Letr.: Rubén Lotes 

- J. O. Orquera, y|o — Edt. Mal — 
Bs. As.. V|79 — 1» ed. 

16.235 — Dicen que mi amor te hará 
mal — Balada — Mus.: Rubén Lotes 

- J. O. Orquera. y|o — Edt. Mal — 
Bs. As., V|79 — 1* ed. 

16.236 — Somos simplemente amigos — 
Balada — Letr.: Rubén Lotes - H. B. 
Oneca — Edt. Mai — Bs. As., V|79 — 
1* ed. 

16.237 — Somos simplemente amigos — 
Balada — Mus.: Rubén Lotes - H. B. 
Oneca — Edt. Mai — Bs. As., V|79 — 
1» ed. , 

16.238 — Quién robó mi alegría — Bala- 
da — Letr.: Rubén Lotes - J. O. Or- 
quera — Edt. Mai — Bs. As., V|79 — 
1* ed. 

jS. 240 — Quién robó mi alegría — Ba- 
jada — Mus.: Rubén Lotes - J. O. Or- 
quera — Eüt. Mai — Bs. As., V|79 — 
1* ed. ' , _ 

16.241 — Me viene la picazón — Cum- 
bión — Letr.: Chito Galindo — Edt. 
Mal — Bs. As., V|79 — 1» ed. 

16.242 — Me viene la picazón — Cum- 
bión — Mus.: Chito Galindo — Edt. 
Mai — Bs. As., V|79 — 1» ed. 

16.243 — La persiana de Roxana — Cha 
cha cha — Letr.: Rudy Machado - 
Dante Gilardoni, y¡o — Edt. Mai — 
Bs. As., V|79 — 1* ed. 

16.244 — La persiana de Roxana — Cha 
cha cha — Mus.: Rudy Machado - 
Dante Gilardoni, y]o — Edt. Mal — 
Bs. As., V|79 — 1* ed. 

16.245 — Ritmo americano — Rumba — 
Mus.: Rudy Machado — Edt. Mai — 
Bs. As., V|79 — 1* ed. 

16.250 — Tengo un abuelito — Canc. — 
Letr.: Alberto L. Conles - Dante Gi- 
lardoni — Edt. Mai — Bs. As., V|79 — 
1* ed. 

16 251 — Tengo un abuelito — Canc. — 
Mus.: Alberto L. Conles - Dante Gi- 
lardoni — Edt. Mal — Bs. As., V|79 

16.252 — Tarrago, el rey eterno — Cha- 
mamé — Letr.: Juan Argentino Acosta 
— Edt. Mal — Bs. As., V|79 — 1» ed. 

16.253 — Tarrago, el rey eterno — Cha- 
mamé — Letr.: Juan Argentino Acos- 
ta — Edt.: Mal — Bs. As., V|79 — 
1* ed. 

16 254 — Corrientes quiero volver — 
—Chámame — Letr.: Juan Argentino 
Acosta — Edt. Mai — Bs. As., V¡79 — 
1* ed. , 

16.255 — Corrientes quiero volver — 
Chámame — Mus.: Carlos L. Gonzá- 
lez - Sergio Arya — Edt. Mai — Bs. 
As., V|79 — 1* ed. 

16 257 — La Voz de Henderson — Se- 
man. - a/1 — N» 1 — Prop.-dir.: Al- 
fredo Pedro Arrospide — Bs. As., IV| 
79 — Henderson. 

16 258 — Boletín del Instituto de Nu- 
mismática e Historia de San Nicolás 
de los Arroyos — Trim. — a/15 — 
N» 71 — Prop.: Instit. de Numismática 
e Historia de S. Nicolás de los Arro- 
yos — Dir.: Miguel Ángel Migliarinl — 
Bs. As., 1er. trim|79 — San Nicolás. 

16.259 — Sembrador — Trim. — N» 116 
— Prop>dir.: Nicéforo Cholovsky — 
Bs. As., cap. III|79 — id. ruso. 

16.260 — Núcleo — Trim. — a/I — N» 1 

Prop.: Coop. Apícola del Partido de 

La Plata Ltda. — Dir.: Rogelio A. 
Gamboa — Bs. As., 2? trim|79 — La 
Plata. 

16.2S1 — Mundo árabe — Bimestr. — 
«jrop.: Cámara de Comercio Arabe- 

Argcntina — Dir.: Juan Chacra — Bs. 

As., cap. III|79. 
16.2C-2 — Paro de España — Semon. — 

a/19 — N' 577 — Prop.: Edit y Difu- 

sóra Paro S.A. — Dir.: Braulio Díaz 

Sal — Bs. As., cap.-VI|79. 
16.297 — Ley de Seguros — Aut.: José 

Luis Amadeo — Edt. Norma Antuña 

Edic. — Bs. As., V|79. 

e. 3|7 N? 4.159 v. 3|7|79 
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16.298 - La Capital - N» 41.191|220 - 
Sia. Pe — Rosario, VI¡79. 

16.299 — Chispazos — N? 1.549|555 — 
E. Ríos — Maciá, M|79. 

16.300 — Jomada - N? 8.411|59 — Tre- 

íe^Ol — El Orden — N"> 14.212;237 — 
Cnel. Pringles, V|79. <lnmlM 

16.302 — El Orden — N? 14.268¡93 — 
Cnel. Pringles, V|79. 

16.303 — El Orden — N' 14.294¡311 — 
Cnel. Pringles, V|79. 

16.304 — Pregón de Ramírez — N? 708|16 
— Gral. Ramírez, 1|79. 

M.305 — Somos — N* 137|40 — Bs. As.. 
>^ap. VI]79. 



16.306 — Status — N* 20 — Bs. As., 
VI|79. 

16.307 — Superálbum de Nocturno — 
N» 38)40 — Bs. As., cap. V|79. 

Inscriptas 

16.308 — ¿Qué quieres? — V|castell.: 
Giorgio Di Lorenzo — Edt. Clan Dilo 
Ita larg — Bs. As., V|79. 

16.316 — Dame un besito mi amor — 
Milonga — Mus.: Héctor Várela - Sil- 
vio Soldán, y|o — Edt. Korn Intersong 

— Bs. As., VI|79 — 1* ed. 

16.317 — Dame un besito mi amor — 
Milonga — Letr.: Héctor Várela - Sil- 
vio Soldán, y|o — Edt. Korn Intersong 

— Bs. As., VI|79 — 1» ed. 

16.318 — A don Héctor María — Tango 
Mus.: Héctor Várela - Titi Rossi — 
Edt. Korn Intersong — Bs. As., V|79 

— 1» ed. 

16.326 — Ponclc candado — Gaita — 
Letr.: José A. Casal - Juan Mcdaglia, 
y jo — Edt.: Mai — Bs. As., V|79 — 
1» ed. 

16.327 — Ponelc candado — Gaita — 
Mus.: José A. Casal - Juan Medaglia, 
y|o — Edt.: Mai — Bs. As,, V|79 — 
1* ed. 

16.328 — De España un amor — Paso- 
doble — Letr.: José A. Casal - Juan 
Medaglia, y¡o — Edt.: Mai — Bs. As., 
V|79 — 1* ed. 

16.329 — De España un amor — Paso- 
doble — Mus.: José A. Casal - Juan 
Medaglia. y|o — Edt.: Mai — Bs. As., 
V|79 — 1» ed. 

16.331 — Antropología filosófica — Aut.: 
Gustavo Casas — Edt. TA.P.AS. — 
Córdoba. IH|79. 

16.363 — Albertina lo llama, señor Proust 

Aut. y edt.: Ángel Balzarino — Sta. 

Pe — Rafaela. V¡79. 

16.383 — Guia práctica para identificar 
las principales falsificaciones de sellos 
universales — Aut. y editor: A. C. de 
Doco — Imprcs. impresos Acosta — Bs. 
As., V|79 — Lomas de Zamora — Co- 
pyr: Guillermo C. M. Vernlers. 

16.404 — Caramelcrias — Aut. y edt.: 
Edlth Mabcl Russo — Bs. As., IV|79 — 
La Plata. 

16 469 — A la virgen correntina — Cha- 
mamé — Letr.: Ramón Estigarribla — 
Edt.: Rollto — Bs. As., VI|79 — 1» ed. 

16,470 — El gateao — Chámame — 
Letr.: Constante J. Agucr — Edt.: Po- 
nto — Bs. As.. VL79 — 1» ed. 

16.420 — Enfermedades venosas — Aut.: 
Roberto Simkin — Edt.: López Libreros 
E iitores — Bs. As., IV|79. 

16 423 — Conozca su automóvil Fiat 
600/750 — Aut.: J. P. Starret — Edt.: 
Cosmopolita — Bs. As., I|79 — Lanús. 

16 426 — Me estoy quedando solo — 
Canc. — Letr.: Carmen Tapia - Cha- 
cho Santa Cruz — Edt.: Vikar — Bs. 
As., V|79 — l'ed. 

16.427 — Octubre cuyano — Cueca — 
Letr.: Chacho Santa Cruz — Edt.: Vi- 
kar — Bs. As., V|79 — 1* ed. 

16.428 — Si quiere, se puede compadre 

— Canc. — Letr.: Chacho Sania Cruz 

— Edt.: Vikar — Bs. As., V|79 — 1" ed. 

16.429 — Argentina al sur — Canc. — 
Letr.: Chacho Santa "Cruz — Edt.: Vi- 
kar — Bs. As., V|79 — 1* ed. 

16.430 — ¿Tenis pa'l vino? — Canc. — 
Letr.: Chacho Santa Cruz — Edt.: Vi- 
kar — Bs. As., V|79 — 1* ed. 

16.431 — ¿Adonde fue mama? — Vals. 

— Letr.: Chacho Santa Cruz — Edt.: 
Vikar — Bs. As., V|79 — 1* ed. 

16.432 — Que tiene la Patagonia — Canc. 
Letr.: Carmen Tapia — Edt.: Vikar 

— Bs. As . V|79 — 1* ed. 

16.433 — Mi pago es en la consulta — 
Cueca — Letr.: Octavio Benegas — 
Edt.: Vikar — Bs. As., V79 — 1» ed. 

16.434 — Sendero de zambas — Zamba 

— Letr.: Osear Marchesini — Edt.: 
Vikar — Bs. As., V|79 — 1" ed. 

16.435 — Más acá del Colorado — Canc. 

— Letr.: Aníbal R. Porcada — Edt.: 
Vikar — Bs. As., V|79 — 1*. ed. 

16.436 — Romance de los abuelos — 
Canc. — Letr.: Chacho Santa Cruz — 
Edt.: Vikar — Bs. As., V|79 — 1* ed. 

16.437 — Me estoy quedando solo — 
Canc. — Mus.; Carmen Tapia - Cha- 
cho Santa Cruz — Edt.: Vikar — Bs. 
As., V|79 — 1» cd. 

16 438 — Octubre cuyano — Cueca — 
Mus.: Chacho Snnta Cruz — Edt.: Vi- 
kar — Bs. As., V|79 — 1» ed. 

16 439 — Si quiere, se puede compadre 

— Canc. — MÚ3.: Mateo Villalba — 
Edt.: Vikar — Bs. As., V¡79 — 1» ed. 

16.440 — Argentina al sur — Canc. — 
Mus.: Pedro Parías Gómez — Edt.: 
Vikar — Bs. As., V|79 — 1» cd. 

16.441 — ¿Tenis pa'l vino? — Canc. — 
Mus.: Chacho Santa Cruz — Edt.: Vi- 
kar — Bs. As., V¡79 — 1» cd. 

16.442 — i Adonde fue mamá? — Vals 

— Mus.: Carmen Tapia — Edt.: Vi- 
kar — Bs. As.. V|79 — 1* ed. 

16 443 — Que tiene la Patagonia — 
Canc. — Mus.: Chacho Santa Cruz — 
Edt.: Vikar — Bs. As., V|79 — 1* ed. 

16.444 — Mi pago es en la consulta — 



Cueca — Mus.: Carmen Tapia - Cha- 
cho Santa Cruz — Edt.: Vikar — Bs. 
As.. V|79 — 1» ed. 

16.445 — Sendero de zambas — Zam- 
ba. — Mus.: Carmen Tapia. — Edt.: 
Vikar — Bs. As., V|79 — 1* ed. 

16.446 — Más acá del Colorado — Canc. 
— Mus.: Chacho Santa Cruz — Edt.: 
Vikar — Bs. As.. V|79 — 1» ed. 

16.447 — Romance de los abuelos — 
Canc. — Mus.: Chacho Santa Cruz — 
Edt.: Vikar — Bs. As., V|79 — 1» ed. 

16.459 — Adiós Curuzú Cuatiá — Cha- 
mamé _ Mus.: Ramón Estigarribia — 
Edt.: Polito — Bs. As., VI|79 — l 9 ed. 

16.460 — A la virgen correntina — Cha- 
mamé — Mus : Ramón Estigarribia — 
Edt.: Polito — Bs. As., VI|79 — 1» cd. 

16.461 — Don Lucio — Chámame — 
Mus.: Ramón Estigarribia — Edt.: Po- 
lito — Bs. As., VI|79 — 1* ed. ' 

16.462 — Escobillando — Chámame — 
Mus.: Ramón Estigarribia — Edt.: Po- 
lito — Bs. As.. V1J79 — 1» ed. 

16.463 — Garza blanca — Chámame — 
Mus.: Ramón Estigarribia — Edt. Po- 
nto — Bs. As., VI|79 — 1» ed. 

16.464 — El gateao — Chámame — Mus.: 
Ramón Estiaarribia — Edt.: Polito — 
Bs. As., VI|79 — 1" ed. 

16.465 — El negro Gaitán — Chámame 

— Mus.: Ramón Estigarribla — Edt.: 

Polito — Bs. As., VII79 — 1* ed. 

16.466 — Paso Curuzú Cuatiá — Cháma- 
me — Mus.: Ramón Estigarribia — 
Edt.: Polito — Bs. As., VI79 — 1* ed. 

16.467 — Puerto Esquina — Rasg. doble 

— Mus.: Ramón Estigarribla — Edt.: 
Polito — Bs. As.. VI|79 — 1^ ed. 

16.468 — El ranchito de mi madre — 

— Chámame — Mus.: Ramón Estiga- 
rribia — Edt.: Polito — Bs. As., VIJ79 

— 1» ed. 

16.471 — Mi dulce Anette — Canc. — 
Mus.: Luis Terreno - Ricardo Roffo — 
Edt.: Pamsco — Bs. As.. V|79 — 1* ed. 

16.472 — Mi dulce Anette — Canc. — 
Letr.: Enrique Fernández de Gamboa 

— Edt.: Pamsco — Bs. As, V179 — 
1* cd. 

16.473 — De cuna santiagueña — Cha- 
carera — Mus.: Jorge H. Morales — 
Edt.: Pamsco — Bs. As., VI|76 — 1» ed. 

16.474 — De cuna santiagueña — Chacar. 

— Letr.: Mario E. Santillán — Edt.: 
Pamsco — Bs. As., VI|79 — 1* cd. 

16.475 — Gatito para la juventud — Gato 
Mus.: Jorge H. Morales — Edt.: Pams- 
co — Bs. As., VI|79 — 1» ed. 

16.476 — Gatito nnra la Juventud — Gato 

— Letr.: Jael C. Islaz — Edt.: Pamsco 

— Bs. As., VI|79 — 1* ed. 

16.477 — Aún tenemos tantas rosas por 
salvar — Canc. — Mus.: Alfredo Pe- 
reyra — Edt.: Pamsco — Bs. As., V|79 

— 1» ed. 

16.478 — Aún tenemos tantas rosas por 
salvar — Canc. — Letr.: Alfredo Pe- 
reyra — Edt.: Pamsco — Bs. As., V|79 

— 1» ed. 

16.479 — Encuentros cercanos — Ranche- 
ra — Mus.: Rodolfo Zapata — Edt.: 
Pamsco — Bs. As., VI|79 — 1* ed. 



16.480 — Encuentros cercanos — Ranche» 
ra — Letr.: Héctor F. Tavc la — EdU 
Pamsco — Bs. As., VI.79 — 1" ed. 

13.481 — Ranchera del peso nuevo — 
Ranchera — Mus : Rodolfo Zapata — 
Edt.: Pamsco — Bs. A., VI¡79 — 1» cd. 

1G.482 — Ranchera del poso nuevo — 
Ranchera — Letr.: Héctor P. Tavilla — 
Edt.: Pamsco — Bs. As., VI/,9 -^- 1" ed. 

ir;. 483 — Alias Orquídea — Tungo — 
Mus.: Alberto Echagilc - AKrcdo Gago 

— Edt.: Pamsco — Bs. As., VI|79 — 
1* ed. 

1G.484 — Alias Orquídea — Tango — • 
Letr.: Alberto Ecnagüc - Alfredo G.vj» 

— Edt.: Pamsco — Bs. As., VII79 — 
1* cd. 

16.465 — Hijastro — Balada — M '"\: Rey 

Cáserez — Edt.: Pamsco — Bj. As., VIJ 

79 — 1? ed. 
16.486 — Hijastro — Balada — Letr.: Rey 

Cáserez — Edt.: Pamsco — Bs. As., VI| 

79 — 1' cd. 

1G.487 — Como atrapado en tu piel — Ba- 
lada — Mus.: George - R-y C: «:cez — 
Edt.: Pamsco — Bs. As., Vl|79 — 1» ed. 

16.488 — Como atrapado en tu piel — Ba- 
lada — Letr.: Grorge - R?v C'..ctz — 
Edt.: Pamsco — Bs. As., VI 79 — V cd. 

16.489 — Tango y violín — Tanso — 
Mus.: Carlos Lazzarrl - Nurmar.do — 

Discos 

Edit. por: Sicamcricana en Bs. As. V|79 

16.369 — N» 70.839 — Quard' nv:^ ¿íl tu, 
yo — Aut.: var. — Int.: Bcniainino 
Giqli. 

16.370 — N? 13.211 — Cuentos in'? Viles 

— V¡3 — Caperucita Roja, y¡o — Na- 
rrador: Guillei-mo Portillo Acosta — 
Colab. varios — Aut. varios. 

16.371 — N 9 14.447 — Valentino-; V T^nf» 
Dance (El Pañuelito), yo — Aut. var. 

— Int.: Reginall Palmeri, y|o. 

16.372 — N? 50 - 14.442 — Alr> nr hf.ee 
sentir como la primera vez, y¡o — Aut. 
var. — Int.: Cárter Robert-^n. 

16.373 — N? 50 — 13.057 — Decídete, y|o 

— Aut. var. — Int.: PoinW Sr.lc". 

16.374 — N? 50. 14.472. Señf.lcs sin edad, 
yo — Aut. var. — Int : Hor'zont?. 

16.375 — N» 50 - 14.470 — Conserva nnwr 
en tu alma, y|o — Aut. var. — In'.: 
Gary Wright. 

16.376 — N* 90.871 — Airiños, al-rs, y[o 

— Aut. varios — Int.: Coro Lemb ci-uas 
Galegas, y|o. 

16.377 — NC 90 872 — Pena prmlta pena, 
y|o — Aut. var. — Int.: Lola F ores, y|o. 

16.378 — N» 32.696 — Esc amor nue no 
muere, y¡o — Aut. e int.: Maréelo Du- 
pré. 

16.379 — N? 32.694|0: Mi Amor; y)o. — 
Autores varios. _—■ Int-rprete: Joe Do- 
lan. 

16.380 — N? 32.685 — MI amor ha regre- 
sado, y|o — Aut. var. — Int : Bctte 
Bri?ht And The Illumina'i~ns. 

16.381 — N? 32.695 — Niña niña mía. y|o 

— Aut. var. — Int.: Trocha Angosta. — 
Dir.: A. Massetti. 

e. 3|7 N» 4.157 v. ó|7|79 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Secretaría de Hacienda 



contaduría general 
de la nación 

disposición n» 51¡79 

Buenos Aires, 12 de junio de 1979. 
Visto el Expediente N» 190.092/18-C. 
G. N., iniciado con motivo de las actua- 
ciones tendientes a delimitar la respon- 
sabilidad que le cabe a la 'firma Madere- 
ra Córdoba S. R .L., con domicilio en 
la calle Oncativo 983, Córdoba, inscripta 
en el Registro de Proveedores dci Es- 
tado bajo el N? 7160/9, por no cumplir 
debidamente los contratos celebrados con 
distintos organismos del Estado, y 
Considerando: 

Que promovido el juicio administrati- 
vo que corresponde frente a la acumula- 
ción de los incumplimientos observados 
como proveedora del Estado, de confor- 
midad con lo establecido en ci inciso 
17 reglamentario del Articulo 61 de la 
Ley de Contabilidad s e le dio vista de 
las presentes actuaciones a la Sra. Dora 
Szwarcbort (D. N. I. N" !•' f^ T' n > en 
su carácter de socio gerente, según acta 
de fecha 22/8/78 (fs. 38) : 

Que la nrma lia formulado el descar- 
go lucra de término, a pesar de lo cual 
fue debidamente ponderado para me- 
jor proveer; 

Que a fs. 31 consta un retiro de ota- 
te de la mencionada firma en la Lici- 
tación Pública N* 8/77 en el renglón ali- 
mentos en general, semillas, tabacos, etc., 
rubros éstos que no corresponden al ra- 
mo declarado por Maderera Córdoba a 
fs 2 y 43' 

Que a fs.' 71 corre agregado un informe 
del Hospital Colonia Dr. Emilio Vidal 
Abal, Oliva, Córdoba, en el que consta 
que la firma antedicha goza de buen 



concepto como proveedor de dicho no- 
socomio, el que es debíd .taentc ponde- 
rado. 

Que los reiterados incumplimientos en 
que ha incurrido la firma encuadran su 
conducta en laa previsiones del Inciso 
9?. apartado b) del Reglamento de las 
Contrataciones del Estado —Decreto nú- 
mero 5720/72—, sin que existan razones 
que pudieran Justificarlos; 

Que a fs. 80/81 la Asesoría Lo^al del 
Área de Auditoría de Administración 
Contable «Legales^ emite su opinión; 

Que a fs. 143 dictaminó la Dirección 
General de Asuntos JurW'rns; 

Por ello y en uso do las facultades 
conferidas a la Contaduría General de 
la Nación por el inciso 22. de la Regla- 
mentación del Artirulo 61 do 'la Ley 
de Contabilidad «Decreto N* 5720/72). 
El Contador General de la Nación 
Dispone: , ,. 

Articulo 1? — Ar»erci'"r a li f'rma 
Maderera Córdoba S. R. L., con domici- 
lio en la calle Oncativo 983. Córdoba, en 
un todo de acuerdo a lo que dispone el 
inciso 9, apartado b) de la citada re- 
glamentación c individualmente a los 
socios gerentes Dora Szwarcbort (D. N. 
I N* 14.E33.212) v I" 'Upe Lijaren I..E. N» 
6.490.168), atento lo determinado, por ex- 
tensión en los incisos 18 y 19 de dicha rc- 

glamcnl- ción. , 

Artículo 2? — Regístrese, comuniqúese 
a los interesados con copia de la pre- 
sente disposición, dése a la Dirección 
Nacional de] Registro Oficial. TOra su 
publicación en el Boletín Of-c!?l y ar- 
chívese. . _. . . 
Jorge A. Biardunl 
e. 3|7 N? 4.246 v. 3(7)79 



pone la aprobación de la Norma Interna INTI 1001 para la determinación del Coa-* 
sanio de Combustible —Ley 21.930. 

Por ello, el Consejo Directivo del INTI resuelve: 

1? — Apruébale, a los fines de dar cumplimiento a las funciones que la 1er 
21 930 pone a carpo de este Instituto : a "Norma Interna INTI 1001 para la Deter- 
minación del Consumo de Combustible — Ley 21.930" que. como Anexo, forma parte 
inlcgranlu de la presente Resolución. 

2? — Resistiese, comuniqúese a la Secretarla de Estado de Hacienda por inter* 
medio de '.a Secretaria de Estado de Desarrollo Industrial, publiquese en el Bole- 
tín Oficial, dése difusión y cumplido, archívese. 

PRESENTACIÓN DE LA NORMA INTERNA INTI 1001 
La Ley 21.930 dispone que INTI determine el consumo de combustible de loe 
vehículos automotores de transporte de personas en ella mencionados. La presente 
norma interna INTl f 1001 se refiere al procedimiento que INTI adopta para cum- 
plimentarla. 

Se prevé quo los usuales procedimientos de Actualización y perfeccionamiento, 
asi romo la reducción de las márgenes de error propios de todo procedimiento de 
medición que «c refiera a una realidad de naturaleza estadística, habrán de ciec- 
tuai"=c en forma simultánea a su inmediata entrada en vigencia y aplicación, no 
se afectan por ello los objetivos fundamentales que, respecto de esa ley, se decla- 
ran en el mensaje y que apuntan a mejorar la eficiencia del uso de eomousMoie 
cu los vehículos de autotransporte de personr.s. 

Esta norma interna se esfuerza en no introducir, ab initio, prescripciones que 
"iuc»o se irariurcan en distorsiones en el diseño de motores y, vchicu.os. asi como 
también en incorporar la previsión de la evolución de la tecnología en su respuesta 
.i la escasez mundial de petróleo. 

Muchas de las providencias indicadas en la norma han sido tomadas en base 
a criterio-! generales no específicos que sera menester perfeccionar en base a estu- 
dios por hacerse; en particular lo s que se refieren a la precisión necesaria en las 
determinaciones experimentales y en la definición de parámetros que tienen base 
estadística (teoría de la toma de muestras, tolerancia de las medidas tomadas en 
ensayos, etc.). 

El consumo de combustible determinado en base a la presente norma Interna 
de INTI. se refiere exclusivamente a la ley 21.930 y en consecuencia puede diferir 
con los valores do los consumos que se det?r>ninan mediante otras normas «uya 
finalidad es diferente y no se relaciona con la mencionada ley. 

Esta norma interna de INTI y su previsible oerfeccicnamlento, se nutre de tes 
experiencias y estudios científicos y técnicos «alisados en el país y en el *mblto 
internacional previéndose, c n consecuencia, el constante incremento de la Informa- 
ción mediante trabajos que INTI hace en sus laboratorios, los aportes de 1« «r 
du.nriaics que trabajan en c; área y la Información que se Ira recibiendo ea tí 
futuro. 



Secretaría de Desarrollo Industrial 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

RESOLUCIÓN N* 324|79 
«Norma interna INTI 1001 para U detonación del consumo d* combustible - 

.rne^p»^^ 

tra,C ¿ B l'a iW C aSS»ec. un !$&*,£&» — SfSÍ5»«S 

una creciente escasez de hidrocarburos en ¡el nundo y«n™ ad 7 n funcion 
. Que conforme a dicho régimen la t«fa ap.icable «rt dettrmraw c 

^feíVdc c r« 

rrecta implementación y aplicación de la ley en lo . uc unte 

de la competencia de este organismo. „,„,»-„ „„„ ,„ mencionada Dirección 

Que como resultado de los estudos realizados po. la m ¡ c "™™r ésta pro- 

-con la activa participación de su Departamento de Termodinámica . c 
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1 _ OBJETO DE LA NORMA INTERNA INTI 1001. 

i.,*»,-», tntt looi tiene Dor objeto determinar el consumo de com- 

mo de combustible, se quiere alentar la /a* 10 »™™,/ f J Mdrocarburos en el mundo 

ñor consumo, en previsión , de una ^^ ta *¿^t?eta» 

y en nuestro país que se tiaducna e » " „n imSivo una mayor motivación eco- 

versu-í, a veces cn cantidades n' 1 " 1 ™ 8 ^"? "°, J ^ • 'rcnolOBÍa Industrial tarea que 
^rrTr&^tul^^^^S ^ucfr^ determinada cantidad 

dC ^recaudación tota, a obtenerse po r esterna de «^P%?£* to "l¿K 
liará mucho frente a a que se ° b "™° «^í™!"- C r objetivo recaudar mas. sino 
para todos los automotores. Esta reforma no «ene ^L?^"™ ¿¿ pr0 duzcan, WdU- 
íedistribuir la carga y provocar cambios que, en -a medioa que se i»«« 
ciián el ingreso fiscal. 
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capitulo vn 

Vehículos automóviles y motores 

Articulo ■— Están alcanzados por las diaposiciones del presente c«pflulo los 
siguientes vehículos automotores terrestres: 

a) Los concebidos para el transporte de personas, excluidos los autobuses, co- 
lectivos, troiebuses, autocares, coches ambulancias y coches celulares, 
W Los preparados para acampar (camping;, 
e) Motociclos y velocípedos con motor. 

Los chasis con motor y motores de los vehículos alcanzados por este articulo 
«le acuerdo con lo que establezcan los incisos precedentes, se encuentran asimismo 
alcanzados por las disposiciones del presente Capítulo. 

Articulo — Los vehículos, chasis con motor y motores, alcanzados de con- 
formidad con las normas del articulo anterior, deberán tributar el impuesto que 
resulte por aplicación de la tasa respectiva, de acuerdo con lo que establecen ¡as 
disposiciones siguientes. 

Articulo — La tasa aplicable será determinada en función del consumo me- 
dio teórico que para cada modelo determine el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial, considerando condiciones do marcha representativas de un uso promedio 
(carga, velocidad media, número de frenadas, condiciones del pavimento, etcétera). 

A tales fines, el referido Instituto extenderá el correspondiente certificado para 
cada modelo. 

Articulo — Las tasas serán los siguientes: 
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La escala precedente se considerará establecida para el caso de utilización do 
nafta especial. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial establecerá las equi- 
valencias técnicas correspondientes, cuando los vehiculos están concebidos para 
consumir habitualmente otro tipo de combustible. 

Tratándose de vehículos, chasis con motor y motores importados, tributaran 
en todos los casos la tasa del trece por ciento '< 13 %). 

El objeto se concreta en la emisión del certificado al que se refiere el punto 5 
de esta norma interna. 

3, — ALCANCES. 

2 1 Afecta a todos los vehiculos a que se refiere el capitulo Vil de la 

ley 21.930. „ .... 

2.2. — Los certificados tendrán la validez que en ellos se indique, la que se 

ajustará a las disposiciones generales de la norma. 

2.3. — Esta norma interna puede ser modificada o sustituida por INTI, en 

cuyo caco lian de establecerse las condiciones de vigencia y|o cadu- 
cidad que correspondan. Esta edición regirá hasta el 30¡4|80, siendo 
susceptible de ratificaciones o rectificaciones anuales, que serán dadas 
a conocer con 120 días corridos de anticipación a la vigencia. La au- 
sencia de ratificación o rectificación . implica continuidad en la vi- 
gencia. " ' , , 

2.4. _ La norma es de carácter interno de INTI. Por ello su estructuración, 

impleincntación, perfeccionamiento, redacción, modificación, vigencia, 
etc. son de su exclusiva competencia, conforme emerge necesaria- 
mente de lo que dispone la ley 21.930 cuando dice que "INTI deter- 
minará" el consumo de combustible al que esa ley se reliere. 

3. — DEFINICIONES. 

3 1 — Modelo: Se denomina "modelo", a los efectos de la presente norma, 

a los vehículos automotores terrestres de transporte cic personas cuyos 
componentes puedan agruparse en un conjunto de vehículos similnres 
que no difieran de mo:¡o esencial y cuyo •consumo- de combustible - 
lev 21 93ü" esté unívocamente determinado dentro de un margen 
de tolerancia de +5^ respecto del pron.euio de los integrantes oe 
cucho con jumo. . , . 

Las características que definen un medelo .son lar, mullidas en el 
punto 4.1.1. . . . 

A los efectos de esta norma, los modelos entendidos conh.rme a la 
sUnuicución vulgar de la palabra podrán diferenciarse .si el lubricante 
introduce cambios que incidan slsnlíieativanu'iite en el consumo ele 
combustible, ip.ej., retoques en la calibración del carburador). 

3.2. — Naf.M especial: Es la descripta P«r tul en la ley de hidrocarburos 

N" 17 'j 19 

3.3. — Nafta 'común: Es la. di- ¡cripta por tal en la ley de hidrocarburos 

N v 17.319. 

3.4. _ otros combustibles: Se adoptarán las designaciones utilizadas en la 

ley de hidrocarburos ti'' 17.319. 
3 5 — Consumo de combustible C: Es el -uiihuino de combustible (en dmJ/ 
100 km i que se da en marcha uniforme a !¡0 km¡h, snuro pavimento 
li=o en terreno horUonial y linca recta, con el motor y el vehículo 
en 'las condiciones de marcha previstas por el kib.i.-mle. Esto se re- 
liere particularmente a la temperatura del liqmdu refrigerante y del 
aceite lubricante. 

'" _ Ef certificado del que se habla en el punto 5 ha de indicar el cniwimo prome- 
dio teórico por cada 100 km" a que se refiere la ley. K,e consumo C uim 1 100 km) 
resulta de la medición de un consumo C «din 1100 km» medido en horizontal y a 

la velocidad uniforme de 80kmh, multiplicado por un coeficiente u (—) que tiene 
en cuenta que el vehículo es utilizado <en servicio promedie) en velocidades, rampas, 
tipos de pavimento, aceleraciones y frenadas, etc., diferentes de ias que corres- 
ponden a las condiciones ideales mencionadas .'¡i el punto 3.5. 

El consumo C se determina conforme se ind'ca en el punto 4.1. 

80 . . , . 

41 _ Determinación experimental del consumo C : La determmacon se liara 

30 

conforme a la norma Trans|SCi;46 de la Comim-.»ien Ecoimmiqu,. pour L'Eu- 
rope. "Méthode de mesure ECE de la consemmation de carbura.u des auto- 
mobiles 8 Nov. 1977" en todo lo que sea aplicable, documento que sirve de 
referencia a las prescripciones que siguen. 

4.1.1. — D- los vehículos: Todo vchicu'o objeto de los ensayos que aquí 
se habla deberá citar conforme a la descripción indicada en la 
lista de características y datos dn los puntos 4.1.1.a a 4.1.1.C 
Deberá Incorporar los opcionales incluirías en más del 70 'í de la 
producción; su rcnilf.ión y ajuste responderá a dichas caracte- 
rísticas y a lo Indicado en lo s manuales de servicio y o taller del 
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6 

7 
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10 

11 
12 

13 



14 
15 
16 

12 

19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 

28 
29 

30 



fabricante; su masa será la "masa en orden de marcha", la qt» 
corresponde al vehículo vacío, con todos sus recipientes de fruidos 
llenes (con excepción del de combustible que se llenará con el 90 % 
de la capacidad indicada por el fabricante) con herramientas y 
ruedas de auxilio. Se agregarán también 1*0 kg (pasajeros, ins- 
trumentos y lastre). 

Los ensayos se harán con vehículos nuevos, asentados y elegidos 
conforme se dice en el punto 
4.1.1.1. 

4.1.1.a. — Se completará la planilla que sigue. 
4.1.1.b. — Se completará la planilla que sigue. 
4.1.1.C — Se completará la planilla que sigue. 

Marca, identificación «i 

Tipo '. 

Ciclo tiempos 

Número y disposición de los cilindros 

Diámetro mn > 

Carrera mía 

Relación volumétrica de compresión ( — ). 

Sistema de enfriamiento • • •; 

Sobrealimentación sino. Descripción del aictema .; 























. 


Descripción y¡o esquema del múltiple de admisión y sus acceóoiios , 


. • • • «V 





Alimentación de carburante por carburador, bomi;a 

Cantidad de carburadores ¡bombas • 

Marca de (14) 

Tipo de (14) < 

Regulación de (14) .' ....* 

Chiclcrs de ( 14 ) 

Toberas de (14) , * 

Nivel en el depósito ••? 

Peso del flotador .i 

"Pointcau" « 

Curva de flujomctría como alternativa a los Ítems (19) a (23> «. 

Bomba de alimentación: presión rfc 

ó 25,1 diagrama característico a 

Bomba, marca 

3 

Caudal imn golpe a vjs de la 

bomba ó 27,1 diagrama característico : 

Inyector, marca tipo , , 

Taraje bars ó 29,1 diagrama característico 

Alza máxima de las válvulas y ángulos de apertura con referencia a los 
puntos muertas ,, 



30 1 Identificación del árbol de levs 



31 Luces de referencia o <le ajuste (indicar tolerancias) 



32 
33 

34 
35 
oh 
37 
38 
39 



Distribuidor, marca ., 

Distribuidor, tino : 

Luz de los cont.ictos 4 

Curva de avance del civcndido , .- 

Bujías, marca tipo 

Bobina, marca tipo 

Condensador, marca tipo 

Descripción y esquemas del sistema de escape 



/JO Lubricante del motor, especificación 



41 

42 



43 
44 

.1.1. b. 

50 
51 
rr?. 
53 
54 
55 
56 
57 



V.-'lnejdad mínima de rotación del moter t 

Potencia máxima del motor con el ajuste de c.-.rburac'or o bomba inc'. ! ^.T.le 

más arriba determinado ' según norma 1£K) 

BSI, CUNA, DIN, ICiM, SAE, CETIA etc. 

Rango normal de temperaturas del refrigerante med'do a la salida ele) 

radiador 

Otros datos y observaciones 



Vehículo. 



Identificación 

Masa en orden de marcha (4.1.1.) 

Caja de ve'ocitlad. Manual/Automática 

Cantidad de marchas adelante 

Relaciones 

Relación de diferencial 

Modelo de carrocería 

Espejos exteriores, paragolpes, adornos protuberantes. 



k8 



etc. 



5!) Identificación de los neumáticos recomendados por el fabricante 



60 



Características de las Tantas 



6 ] Presión del aire 

fi2 Consumo de... combustible C, (sjpuuto .1.5) dm s |100 km 

()3 Otros datos y observaciones 



4.1.1.C — Olios elementos. 

Se declararán los que se consideren significativos respecto del consumo de 
combustible. 

60 .' 

61 

62 ... 

63 

64 

65 

4.1.1.1. — Mueslreo. De la producción correspondiente a un modelo 

dado, se tomarán al azar dos vehículos (o más, si INTI 
' lo considera necesario), que serán elegidos por INTI a 
los efectos de las determinaciones experimentales de que 
se habla en esta norma interna. Los vehículos responde» 
ron a las características del lote de producción de] mo- 
liólo y a las que se refiere la documentación presentad» 
conforme re requiere en el punto 4.1.1. INTI se rrrerv» 
el derecho de repetir los ensayos sobre una o más muestra* 
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4.1.2. 



/.sayos. Se efectuarán como sfeuc: 
El veliiculo debe estar limpio, con las ventanas y entradas de aire 
cerradas. Si el vehículo tione dispositivo cíe calefacción- de aire con 
comando manual sobre la admisión del carburador, sera colocado en 
posición "verano". En Rencral. los dispositivos auxiliares necesarios 
para la marcha normal del vcliieulo eiebui estar en servicio. 
El sistema de calefacción no trabajará ; ¡o propio para ei sistema de 
aire acondicionado, pero j¡u compresor debe trabajar normalmente. 
Si el motor tiene sobrealimentadur. deberá estar rn la condición nor- 
mal de funcionamiento para ¡n velocidad oe 80kmh. „,„„, 
El vcbiculo cslnrá asentado sobre un recorrido mínimo de 3.C00km. 
Los lubricantes serán los declarados. 

El carburante será alimentado -,U motor por medio de un dispositivo 
capaz de medir la cantidad consumida con una precisión de -<- 2',-. 
Hile dispositivo no debe alterar las condiciones nórmale;; ric alimen- 
tación. Si el sistema de medida es volumétrico, lu temperatura de 
la bureta debe medirse. 

La presión de referencia es Ho - 1.000 amar; 
la temperatura de reíer' lt.cíu lo = 20 C; 
la humedad de refi rcnc:a <i (10 "< . 

El motor será puesto en régimen, de l.-m; craiura mediante la mar- 
cha a 80kmh durante no menos de 5 min previos a la ejecución de 
los ensayos. La tempí ratina del motor será la que corresponde ni 
campo normal de trabajo recomendado por el fabricante. 
Kl consumo de coinbuslib'e, volumétriía.'iu-ntc méchelo «uuito nalla 
como gasoil), será corregido pov dilatación, c-onforme <i ¿a lormula 
que eiimc; 

Vfl : i (To — Tí i ! 10(1 

c ,„ - — 

D 
V, dm3 . combu->Ub'c consumido en el ensayo; 

,.- . 001 K'. c:;eficiente do «¡lalación volumétrica del combustible. 
T , "C , temperatura de referencia: 



T 



"C . temperatura del combusliulc en la buret 



a; 



km 



4.2.2. 



4.2.3. 



4.3. 



„ distancia recorrida. 

Si el vehículo tiene caj-i d<- velocidades manual, se utilizará la mas 
elevada recomendada por el constructor a la velocidad de ensayo 
El cnsavo será válido solo si la humedad relativa ambuiíe es infe- 
rior a 95%, si el pavimento está seco (o con trazas dt Humedad i, 
sí la velocidad media de] viento es menor de 3 m s, con ráfagas por 
debajo de 8 m¡s. , . 

El recorrido de ensayo no será nenor de ¿ km y tendrá pavimento 
¡iso'-sorá recorrido en los do- sentidos • i. forma sucesiva ícornda 
doble). La pendiente no será mayor de 2- entre dos puntos cus- 
para 'determinar •') consumo a la vcloc:d..ci de 80 km h, se efectua- 
rán cuatro coi rid. s: des a un* velocidad .nidia inferior y do s a una 

superior. . . , , . - ,„. ,j...¡i„- 

Durante la corrida se mantendrá .a vlocictad dentro cíe los limites 
de -'- 2 km ir. La velocidad med'.i de cada ensayo no se apañara en 
-i 2 km.h de lo.s 80 knilh. 

El consumo medido será el promedio de ¡as cuatro cómelas. _ 

Para cada vehículo se harán tres nsayos de cuatro corridas. A ^os 

efectos de definir el C-t. se tomarán los do valores mas bajos ele ios 

tres ensayos de cada vehículo, promediándose entre los dos vehículos. 

4 2. - Oom-ecUmes. Las correcciones para referir 1a resistencia oel aire en 

la influencia del estado de la atmÓLlcra a las condiciones normales de 

•eferéncia se difieren, para la oportunidad de revisión de la norma 

42 1 -nTilwccIón a nana c^-nlal. El consumo Cso de -o* modelos 

que consumen "nafta común" sera el que resulte de los en- 

— Vehículos que cimsuin'ii "tros combustibles. El consumo de 
modelos que ulm/an cf.m.m.-,libies otros que naíi;, es el que 
resulta de lo.s ensayos. 
- Motores de dos tiempos. En el caso de motores c« dos tiem- 
pos se computará el consumo de mezcla. ...... 

- Uctermliíaciín ilrl consumo 'Ley 21.930" .(Cj; El consumo C «i«3 100 
X»i"tros) objeto de la presente norma, se determina ra afo cta n. do al 
' \orsmno C-" id-tcnnnain conf.-iinc se aicc en el punto 4.1) cíe 
correcciones de acucíelo a las nxpres-r.nes que siguen: 
C '--- C . i; . o (tím3]lC0knO 
C = C -. . 

„ ... R v " i S V -i- Vy (-) 

B S U 

S :-:- E ¡- FM ' — ; 
U so tomara conforme, a la si;:ui"iu<- tabla: 

M -i 500 750 mo 1250 

U - 112 1.41 1.3" 168 . . 

(interpolar Uiuv.lmcnl.e pala los valores Interinemos^ 

ES: ]a "masa en orden de marcha" del vehículo. 

7 ? (_>, rraeiemcs del kilometraje total del in.is que los 

vehículos considerado.-; hacen respectivamente c.i ruta, trán- 
sito suburbano y urb:°n >. Debo "er: 
.. .[. •/ -¡. V — 1 

cocfiei-nlc que V nidria la inílueur.ia que. sobre el ronsu- 
mo tie'xn las ¿ek.^ours motivas y rn^.vas, impues- 
tas' por e: tránsito ..ubübano; 

coé.l""'qu, ensera las invsidaridados h-r.MCstas por 
el tráfii'0 en ruta, , ,..,.„ , 1r ,i .„. 

coeficiente que pcndir.ni la incidencia de la n.a.-a del \c- 

cSrnlc que pendra la incidenei, de- í™ ll '£; ' a l™., c r £ 
mn li creciente' coñacs! ún ■ ;• Iralico en las /.vn-is 1H.U1*.- 
rrcadeV radio urbano, el h- cl.c de que los usuarios no 
respetan las indicaciones del labí cante, etc. 
Los distintos coeficientes se fijan en los .¿Ruir-mea valores; 

-G 
- 20 ; y — 0,15 i 250 '.10 .M ; V = °- CE 

R = 1,15 ; S = l -,- 80"-io -M : E - l ; F 



1500 
1.71 



M. 



S. 

U. 
H. 

E. F, 



ke 



(— ) 

(kg— 1) 
<-) 



1750 kg 
1.72 ( — ) 



-e 

- 250' .10 .M 



80 .10 



tienen dimensión Iñí 



y se efectuará, bajó la responsabilidad de un agento profesional deslg* 
nado por INTI para la emisión de cada certificado y a quien se l» 
denomina Certificador. 

Sobre lo.s vehículos a que so refiero el punto 4.1.1. se harán los en- 
sayos conducentes a la determinación del consumo O , ensayos que se 

80 
efectuarán bajo la dirección del Certificador y cuyos resultados serán 
registrados en el protocolo. En base al valor de C y conforme a lo 

80 
indicado en la presente norma el Certificador determinará la cifra 
de consumo que pide la ley 21.930. 

El certificado sera firmado por al Certificador y por el Director Na- 
cional dc f Laboratorios Centrales B de INTI. 

A título supletorio y alternativo, c] Certificador podrá determinar a su 
satisfacción en una forma otra que la experimental especial que pres- 
cribe esta norma, el consumo C ai que se refiere el punto 4.1. Para 

80 
ello se servirá de la información, procedimientos, estadísticas, datos 
corregidos correspondientes a un modelo similar, ensayos del motor en 
banco, ensayos del modelo completo en banco, etc., que estuvieren dis- 
ponibles. En cualquier caso será necesaria la referencia a ?r.lores emer- 
gentes de ensayos. 

Todo certificado correspondiente a un modelo dado mantendrá su vi- 
gencia mientras no fuere rectificado por otro certificado referente a 
dicho modelo. INTI podrá, en cualquier momento, rectificar de oficio 
o a solicitud del interesado cualquier certificado en vigencia en casos 
tales como modificación de la presente norma, cambios significativos 
en- ei diseño del vehículo, corrección y' : o perfeccionamiento de los da- 
tos en base a los cuales se expelió el certiiieado anterior, etc. Atento 
a que es naturalmente esperabie que, por rabones — entre otras— lnhe» 
rentes a ln esencia estadística de lo que ót mide cxperlmentalmento 
la cifra de consumo indicada en c: nuevo certificado no necesariamen- 
te coincidirá con la del anterior. 

El nuevo certificado no tiene efectos retroactivos respecto del anterior. 
El Certificador determinará, a su satisfacción, si los vehículos de que 
se habla en el punto 4.1.1 cumplen las condiciones allí indicadas. 

5.2. — Ki'i'eticiún. En caso que el fabricante lo descare o cuando caducare 

el Certificado correspondiente a un modelo dado, o cuando por cual- 
quier otra razón fuere necesario, el procedimiento conducente a la 
cmi.dón de un Certificado podra ser repetido y/ara un modelo dado. 
a cuyo efecto se iniciará un nuevo protocolo. En esc caso, el nuevo 
Certificado reemplazará -en todas sus efectos — al anterior a partir 
de los 30 (treinta) días subsiguientes a su emisión. En virtud de la 
naturaleza estadística del ob.iclo a certificar, no es esperabie que la 
cifra del nuevo Certificado coincidí con la del anterior. 

5.3. — Formulario de Certificado. Se completará el que figura en esta Norma. 

ti. — VEHÍCULOS OTreOS QUE AUTOMOTORES. 

Rigen todas las prescripciones de esta norma que. sean aplicables en cada caso. 

En lugar del consumo C , se temará un valor C dmX 100 km, determinado a 
80 v 

una velocidad isuial al 70 '•;- de la velocidad máxima. Esta velocidad no será mayor 
de 80 km/h. 

7. — VARIOS. ,.,..- * 

INTI se reserva el derecho de repetir los ensayos, efectuar auditoria de mucs- 
treo, etc., a los efectos de extender un nuevo Certificado para un modelo dado 
todas las veces que lo considere necesario, en cuyo caso el anterior certificado ca- 
ducará a los treinta '30) días de la fecha de emisión del nuevo. 



SF.CIÍETAKIA Di: DESARROLLO INDUSTRIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
I^-j 12 1. 030 — Certificado N ? de Consumo de Combustible 

Vehículo automotor terrestre v-loehS-'do 
Chasis con motor Vviocipe.no 
Motor de vehículo 

Fabricante 

Marca de fábrica 

Identificación del modelo - Lry 21.830 ••• 

Vehículo tipo 

Cal rocería tipo 

Hasli.l.u ; 

Motor 

Consumo medio teórico - L-y 21.930, en dm3 por cada 100 km, referido a uso 
de nafta especial: 



H 

y, 



c. 



Cx -i 

CO 

n 5 
— c 

-. xr - 



5 = 1 15 ; Los valores marcados 

^ral^po^v^ef^bS^e ^- M^ ft T ^ --, * c,.,»r con lo 

que la ley 21.930 dispone. . MUrir-niie iie onda -modelo ¿í.'.iá una pre- 

5.1. — Procedimiento «o,^»'^""-. .^ fal>''' ^ 'miiue el consuino ric comuu=- 
sentación. ante IHTI, solicitando . * -le ^'^J ¿¿ L ^ omllR1 -,, ir& ]a d0 - 
tlblo conforme lo. exige, la cv 2 n.30 A tal electo, acjuj 
oumentación de que se 'nab.a c" el pun.o 1.1.1. j w- 

S*& * i™ ^ tt ™to"\$J^$X% enn la mv. ni ación se 
El certificado que corone el Ua.mttc ln ... u«. c" nía . n, .,,.,..-, 

encuadrará dentro del co ijccpto ««; ^ V^* %™^ ¿Vea.' rnire 
al réejmcn cemocido por 'OicKii ... 1.. .11 
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dni3/ ICC kjiil 

icn letras) 

A pedido del interesado _• - \\\ \\\ \\\ 

sc'cxpidc'el pie-:ente ce: tilicacU". 

OHSERVACIONES: 

_ .... , ,,„ a partir 

(1) Reemplaza a! Certificado N" *...., ... 

(2) dr F-i;.'c'.-V'lií¡cmío VAA c'inil ido al so'lo y" exclusivoe.e'do "rio Mr presentado 



unte la DCJI. 



Cerlilica'lor 



Buenos Aires, de 



.. de 10- 



Director Nacional 
Laboratorios Centrales B 

e. 37 Nv 4.1C4 v 317'79 






ANTiautinivs 



vuNisTEr.io ni- ^:coNo^tl.^ 

BANCO CENTRAL D*. LA 
REl'UiJ -IOA AH«1CNTINA 

Ha dotado de ; x-ner efectos uva-e 
ilule de' "BONOS EXTERNOS l!>7li' 



e: 
de 



uSs E40 N 1 ? ^21.^64, con cupón K ! M 
luientes adheridos. 

Buenos Aires. 29 de mayo de ll 1 19. — 
$ 30.cni.-- e. H;C N' 45.425 -i3-7i7D 



UANCO CENTRAL DL LA 

HEI'UtíLlCA AKGLNTINA 

Han dejado de tener electos legales ¡os 
ii<ul»s ric "Valores Nacionales Ajusta- 
bles - 2" Serie - de vSn. 40. números 
211 002- 219.471: 226.ft26.f27: 220.821/ 
82?- 24-Í 250 ?Ó7 y 270 310. de vSn. 200.— 
•mineros 4'vl.HPO 891 y de v$n 400 - nü- 
;n'cro<¡ 3.027.308; 2.042.292; 2.173.003 092; 
1-174 183: 2.174.237: 2.174.2b.'. 288; 
^174 f.06- 2.174 GG9; 2.174.842; 2.170.091/ 
r,é,2- 2 175.095: 2.259.322; 2.396.940: 
2 390 9S0i053; 2.396.D64: 2.397.133 y 2.485.4071 
4f)H, con cupón N» 9 y siguientes adlie- 
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rldos, de "Valorea Nacionales Ajustantes 
1975/85" de v$n 875.— números 251.022/ 
024, de vín 4.375.— números 1.066.800/ 
801; 1.253.690; 1.428.043 y 1.589.211, de 
V$n 8.750.— N? 2.327.673, con cupün nu- 
mero 8 y siguientes adheridos, y de "Va- 
lores Nacionales Ajustables 1976/86 -2* 
Serie" de v$n 5.000.— nümeros 10.033.779 
y 10.033.732 y de v$n 20.000.— numero 
14.090.929, con cupón N? 6 y siguientes 
adehridos. 

$ 163. 800.— e.8¡6 N* 44.134 ».10[7;T9 



BANCO CENTRAL DE. LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

Han dejado de tener provisoriamente 
efectos legales los títulos "Valores Na- 
cionales Ajustables - 2? Serie" de v$n 
200.— números 414.398/400; 418.629; 
419.8501852; 419.995; 420.886; 431.6331634. 
437.405: 440.090/091; 461.189/130; 472.907; 
482.187; 497.334/336; 497.343; 493.882/885; 
500.151- 500.865|868; 501.936, 503.439|441; 
503.449/450 y 514.102, con cupón N» 9 y 
siguientes adheridos. 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1979. 
f 105.300 e.26]6 Nos. 45.601 y 47.382 7.25|7|79 



MINISTERIO DE 
BIENESTAR SOCIAL 



Secretaría de Seguridad Social 

DEPARTAMENTO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 

El Departamento de Accidentes del 
Trabajo, cita por el término de diez (10) 
días a las personas que tengan derecho a 
percibir indemnización de ¡a Ley N? 9.688 
de acuerdo a la nómina que se detalla 
concurrir a Hipólito Yrigoyen N« 1447 - 
Butilos Aires. 

ALMADA, Abelardo Lorenzo 
ARIAS, Eusebio Valentín . 

BARRIOS. José Maria s 

CABRERA, Hipólito 
CENDRA, Alejandro 
CONTRERAS, Segundo Luciano 
CURICHE. Rogelio 
CH1ABORELXJ, Osvaldo Julián 
DIPASCUALE, Domingo 
DÍAZ, Antonio Tiburcio 
ESCALANTE. Julio 
FAÍmTINO, Jorge. Antonio 
GOME, Víctor Modesto 
GÓMEZ, Lorenzo Alberto 
GUITIAN, Cástulo 
JIMÉNEZ Néstor Orlando 
JUÁREZ, Adolfo Antonio 
JUÁREZ, Carlos Alberto 
LECOCLIE, Daniel Osear 
LUCIA. Antonio 
LUQUE, Gregorio Honorio 
MARSON, Carlos Alberto 
MARTÍNEZ, Elias 
MOLINA, Agustín José 
MORE Néstor Eduardo 
NELJ. de LAUDO, Norma 
NIVEYRO, Manuel Ricardo 
ODDONE, Ricardo Ismael 
ORTIZ de MOLINILLO, Clodomiro 
PAIMA, Isidoro Roque 
RAMOS, José Manuel 
RODRÍGUEZ, Ramiro 
RODRÍGUEZ, Simón 
RODRÍGUEZ. José Luis Abraham 
ROSA, Juan Luis 
SABIO, Manuel 
SALAZA, Manuel 
SERRANO, Jorge Humberto 
SOI ANO, Juan Bautista 
StíMABIL, Juan Humberto 
ULLUA, Julio 
VÁRELA, Abe: Audón 
VEGA Conradc A. 
VERON, Matiab 

■ e. 27|6 N? 4.120 v. Ilj7|79 




PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 

Espediente N» 9.097 

. Llámase a Licitacin Pública N^ 56¡79 
para la adquisición de: Promediador de 
ssñales. 
Apertura: 25 de Julio de 1979, a las 
' 14.00 horas. 

Retiro de Pliegos: En la pestaña del 
Centro Atómico Bariloche, Avda. de! Li- 
bertador 8250 3? piso Capital Federal, 
en días hálales, de lunes a viernes de 
9:30 a 12:00 horas, sin cargo. 

e. 3|7-N« '4:254 v. 417179 



í -,-u COMITÉ FEDERAL 

DE RADIODIFUSIÓN 
Licitación Pública N* 024P9 

Anertura: 24 de Julio de 197P a l"s 
17.00 horas en la Delegación COMPER 
(gencia Telam) calle OTBggins 183, Ba- 
hía Blanca. 



Referencia: Alquiler de un departa- 
mento en el radio céntrico de la Ciudad 
de Bahía Blanca por el término de dos 
años. 

Informes: Pliegos, consultas técnicas: 
Delegación Comfer, calle O'Hlggins 183 
Bahía Blanca días hábiles de 13.00 a 
18.00 horas. 

e. 317 N« 4.257 v. 4]7J79 

MINISTERIO DE DEFENSA 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE FABRICACIONES 
MILITARES 

ESTABLECIMIENTO ALTOS ■ 
HORNOS ZAPLA 
Estación Gral. M. N. Savia 
Pálpala, Jujuy 

Llámase a Licitación Pública N» 10|79, 
para el día 3 de Agosto de 1979, a horas 
15,00 por: Ferromanganeso afinado. 

Valor de Piego: % 50.000 (Cincuenta 
mil pesos). 

Lugar de Apertura; Establecimiento 
Altos Hornes Zapta Sección Compras. 

Por Pliego de Condiciones dirigirse a 
este Establecimiento o a la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, Ca- 
bildo 65 Buenos Aires. 

e. 3|7 N? 4.297 v. 13¡7]79 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 



Secretaría de Energía 



AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
Gerencia de Abastecimiento 

Plan de trabajos 1979 Licitación Pú- 
blica N? 59J79 apertura: 11|9|79 hora 10 
Ejecución del proyecto, provisión parcial 
y montaje do elementos electromecáni- 
cos, construcción de abras civiles y .pues- 
ta en servicio de la Estación Transfor- 
madora Mercedes (Frov, de Corrientes) 
Valor del pliego $ 200.000. Consulta y re- 
tiro documentación; Dep. Compras Bmé. 
Mitre 784 2? piso oficina 203 Capital 
Federal de 11 a 16 hs. Lugar de Apertu- 
ra: En la dirección indicada preceden- 
temente. La documentación respectiva, 
también se podrá retirar en Bv. Oroño 
1260 2? piso Rosario de 8 a 12 hs. 

e. 3¡7 N? 4.299 v. 10)7179 



AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
Gerencia de Abastecimiento 

Plan de trabajos 1879 Licitación Pública 
N» 58¡79 apertura: 6¡9|79 hora 10,00. Eje- 
cución del proyecto, provisión parcial y 
montaje de elementos electromecánicos, 
construción de obras civiles y puesta en 
servicio de la Estación Transformadora 
Paso de los Libres (Prov. de Corrientes). 
Valor del pliego $ 200.000. Consulta re- 
tiro documentación: Dep. Compras Bmé, ' 
Mitre 784 2? piso oficina 203 Capital Fe- 
deral todos dos días hábiles de 11 a 16 
hs. Apertura propuestas: en l a dirección 
indicada precedentemente. La documen- 
tación respectiva, también se podrá con- 
sultar y adquirir en Bv. Oroño 1260, 2? 
piso Rosario de 8 a 12 hs. 

e. 3j7 N<> 4,300 v. 10|7|79 



Secretaría de Hacienda 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE ADUANAS 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Llámase a Licitación Pública N? 59¡79, 
para la contratación del mantenimiento 
íntegra] de un sistema de radiocomunica- 
ciones en V.HF. perteneciente a la Zona 
Litoral Este que comprende las Peías, de 
Etitre Ríos y Corrientes. 

Apertura: 12 de julio de 1979 a las 15.30 
horas. 

Retiro de pliegos: Sección Contratacio- 
nes, Azopardo 350, 3er. piso. Capital, de 
lunes a viernes de 13 a 18 horas. 

e. 3j7 N» 4.248 v. 4J7J79 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE ADUANAS 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Pública N« 63|79, 
para la contratación del mantenimiento 
integral de un sistema de radiocomunica- 
ciones en V.H.F. de la Zona Buenos Ai- 
res. 

Apertura: 11 de julio de 1979, a las 16 
horas. 

Retiro de pliegos: Sección Contratacio- 
nes. Azopardo 350," 3er. piso, Capital, de 
lunes a viernes de 13 a 18 horas. 

e. 317 W 4.249 v. 4|7|79 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE ADUANAS 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Llámase a Licitación Pública N"> 64|79, 
Para la contratación de mantenimiento 
integral de un sistema de radiocomunica- 



ciones en V.HF. perteneciente a la Zona 
Centro (Peía, de Córdoba). 

Apertura: 12 de julio de 1979 a las 16 
horas. 

Retiro de pliegos: Sección Contratacio- 
nes, Azopardo 350, 3er. piso. Capital, de 
lunes a viernes de 13 a 18 horas. 

e. 3|7 N? 4.250 V. 4|7|79 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

DE ADUANAS 
' DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACIÓN 
Llámase a Licitación Pública N? 65¡79, 
para la contratación del mantenimiento 
integral de equipos B.L.U. de la Aduana 
de Mendoza y Resguardo Las Cuevas. 

Apertura; 10 de julio de 1979 a las 
16.30 horas, 

Retiro de pliegos: Sección Contratacio- 
nes, Azopardo 3s0, 3er. piso, Capital, de 
lunes a viernes de 13 a 18 horas. 

e. 3|7 Ni 4.251 v. 4J7¡79 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

Dtf ADUANAS 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Llámase a Licitación Pública N° 61|79, 
para la contratación del mantenimiento 
integral de equipes B.L.U. de las Adua- 
nas de iguaeú y Bernardo de Irigoyen. 

Apertura: 10 de julio de 1979 a las 16 
horas. 

Retiro de pliegos; Sección Contratacio- 
nes, Azopardo 3o0, 3er. piso, Capital, de 
lunes a viernes cié 13 a 18 horas. 

e. 3¡7 N? 4.252 y. 4J7J79 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

.DE ADUANAS 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Llámase a Licitación Pública N* 62¡79, 
para la contratación del mantenimiento 
integral de un sistema de radiócomunica- 
cioites en V.H.F. de la Zona Ñor -Este que 
comprende las Peías, de Formosa y Mi- 
siones. 

Apertura: 11 de juiio de 1979 a las • 
16.30 horas. 

Retiro de pliegos: Sección Contratacio- 
nes, Azopardo 350, 3er. piso. Capital, de 
lunes a viernes de 13 a 18 horas. 

e. 3|7 N? 4.253 v. 4j7|79 . 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE ADUANAS 

•DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Llámase a Licitación Pública N? 60)79. 
para la contratación del mantenimiento 
integral de equipos B.L.U. de las Adua- 
nas de Corrientes y Paso de los Libres. 

Apertura: 13 de julio dé 1979 a las 
15.30 horas. 

Retiro de pliegos: Sección Contratacio- 
nes, Azopardo 350, 3er. piso, Capital,- de 
lunes a viernes de 13 a 18 horas. "' ' 

e. 3J7 N* 4.255 v, 4|7|79 

Secretaría de Transporte 
v Obras Públicas 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Expíe.: 8280-L-1979. 

Licitación Pública Ni 6,972 para con- 
tratar la adquisición de "Defensas Me- 
tálicas, Postes y Alas Terminales". 

Precio del pliego: $ 8. 000. 

Presentación de propuestas; 20 de ju- 
lio de 1979 a las 13,00 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta 
baja, Capital Federal. 

e. 3|7 NO 4.247 V. 13¡7¡79 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Exptc: 9613-L-1979. 

Licitación Pública N» 6.974 para con- 
tratar la reparación de diea (10) moto- 
res marca Perkios. 

Precio del pliego: $ 4.000. 

Presentación de propuestas: 16 de ju- 
lio de 1979 a las 13,00 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avenida Maipú 3, plan- 
ta baja, Capital Federal. 

e. 3|7 N? 4.244 v. 5!7|79, 



OBRAS SANITARIAS DE 

LA NACIÓN 

Espte.: 11.143-LP-1979. 

Servicio de fotocopiado. 

Apertura: el 12|7|79 a las 15 ñoras en 
Marcelo T. ae Alvear 1840 (Capital Fe- 
deral). 

Pliegos: en el citado lugar. 

e. 3|7 N? 4.245 v. 4|7]79 



Secretaría de Infere 'es ^aríturuis 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

Llamase a Licitación Pública N» 552 - 
-GA hasta el día 12 de ju'io de 1979 a 
las 15 horas para: Contratación de Ssr- 
vicio de Refrigerio Diario para el Per- 
sonal del Edificio de la Secretaría de Es- 
tado de Intereses Marítimos por el tér- 
mino de (6) seis mese (20¡7|79 — 2O|l|80). 



752 servicios diarios. 

ConEultas, retiro de pliegos y acto da 
apertura: Departamento Contrataciones 
y Suministros do la Dirección General 
de Administración, Avenida Pte. Julio 
A. Roca 738 — 3? Piso — Buenos Aires. 

Pliego: S 3 .000 — Paso del h ihino en 
Habilitación, í jr. Piso de dicho edificio 
de 13 a 17 horas. 

e. 3¡7 N» 4.256 v. W¡? 

Subsecretaría de Marina Mercan*-» 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 

Y VÍAS ne^egablek 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICA 

Prorrógase hasta el día 12 de julio de 
1979 a las 15 horas, la ícc-iin cíe anertu- 
ra de propuestas ce la Licitación Públi- 
ca N* 5836 programada pai-a !a Construc- 
ción y Provisión de 23 Hélices y 12 Efe* 
Fortahélices para remolcadores y lan- 
chas, según plano N» 7361 — DIGPM. y 
según pliego de Condiciones. 

Consultas y propuestas: Dirección Na- 
cional de Construcción Portuarias y Víaa 
Navegables — Departamento Logística — 
Avenida Pte. Julio A, Roca 738 — Piso 
5? — Buenos Aires. 

Pliego: 3 2,000.— Pago del rai-imo, en 
Habilitación 3er. piso de dicho edificio, 
de 12.30 a 18.30 horas. 

c. 3'7 N* 4.243 v. 4p|79 



Secretaría de Comunicaciones 



EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Licitación Pública N» 144J79. 
Llámase a Licitación Pública para ad- 
quirir, '"yo Inmueble Destinado ai Fun- 
cionamiento de la Sucursal Morón (BA) 
de ENCOTEL". 
' Las propuestas serán recibidas hasta 
el día 25 de julio de 1979 a las 17,40 ho- 
ras y abiertas públicamente en la misma 
fecha y hora en la Sección Compras 
(DAB.J, 6? Piso, local 639 tíe la Empre- 
sa Naaional de Correos y Telégrafos» 
Sarmiento 151, Capital Federal. 

Por las cláusulas particulares, concu- 
rrir a ¡a citada sección, cualquier día há- 
bil de 12,00 a 15.E0 horas. 
Buenos Aires, 6 de juiio de 1S79. — 
Dirección General de Abastecimiento. 
Valor del Pliego: S 6.600. 
$ 52,000 6. 317 NC 48.540 v. 10|7|79 

MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Licitación Pública N? 34 

Llámase a licitación pública por pri- 
mera vea, por e* término de dos dias há- 
biles a partir del día 3 de julio de 1979, 
para resolver la provisión de alimentos 
con destino a la Eiuueía ludieren ciada nu- 
mero 9 para Mogólicos, Cap. 

Las propuestas deberán presentarse ba- 
jo sobre cerrado en las planillas que se 
expedirán al efecto y de acuerdo con lo 
dispuesto oor el Decreto N' 5.7¿0172, todo 
lo cual puede retirarle a partir de la 
lecha en el Sector Contrataciones, Las 
Heras 2587, 1er. ciso, Capital Federal, 
todos los dias hábiles de 13 a 18 horas. 

El acto de apertura se llevará a cabo 
el día 10 de julio de 19 ¿9, a las 14 horas, 
en el Sector Contrataciones del Ministe- 
rio de Cultura y Educación, en presencia 
de los interesados oue deseen concurrir. 
e. 3i7 N? 4.261 V. 4i7¡79 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Licitación Fubiica N? 35 

Llámase a licitación pública par pri- 
mera vea, por el término de dos días há- 
biles- a partir del día 3 de julio de 1979, 
para resolver la provisión de víveres con 
destino al Jardín de Ifintes "Mitre". 

Las propuestas deberán presentarse ba- 
jo sobre cerrado en las planillas que so. 
expedirán al efecto y de acuerdo con lo 
dispuesto por el Decreto N? 5.720)72, todo 
lo cual puede retirarse a partir de la • 
fecha en el Sector Contrataciones.. Las 
Heras 2587, 1er. piso. Capital Federal, 
todos los días hábiles de 13 a 18 horas. 

El acto de apertura se llevará a cabo 
el din 10 de julio de 1979, a l?.s 14.15 hs. 
en el Sector Contrataciones del Ministe- 
rio de Cultura y Educación, en presencia 
de los interesados que deseen concurrir, 
e. 317 N' 4.260 v. 4|7|79 

rNIVPR'J'T' ■ <0 NACIONAL 
DE ROSARIO 

SECRETARIA DÉ ECONOMÍA 

Y FINANZAS 

D::e-:i'n Gcnrral 

ff'a A<l! , -v'í"(-ii t, ión 

Licitación Pública N? 24 

Excediente N» Sfi.427 y aff. 
Llámr-se a Licitación Púb'ica N? 24, pa- 
ra el día 10 de julio de 1979. a las 10 
rwa's. nara la provisión de alimentos: 
Hosoital Nacional del Centenario. Poli- 
clínico Escuela de Gran - clero BaiKorria y 
diversos institutos de esta Universidad. 
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la apertura do las propuestas se efec- 
tuará en el Djpai ¿amento Contrataciones, 
Dirección Operativa de 3a Dirección Ge- 
neral de Administración, calle Beruttl 
2109 - £000 Rosario, lugar éste donde po- 
drán ser retirados los pliegos respectivos. 
e. 3|7 N? 4.298 v. 4¡7¡79 



MINISTERIO DE 
BIENESTAR SOCIAL 



Secretaría de S. is iciatl Social 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
RECAUDACIÓN PROVISIONAL 
Expediente N» 333.8SCJ79 

Llámase a Licitación Publica N<? 70|79, 
pava el di.i 12 de j.iüo d= 19í¿, a las 16.30 
horas para lograr la adquisición de cá- 
maras y cubiertas para los vehículos de 
esta Dirección Nacional. 

El acto de apertura de las ofertas ten- 
drá lugar en la División Compras y Su- 
ministres, sita en la calle Bartolomé Mi- 
tre N« 1340, piso 5'. Capital Federal, don- 
de puede concurrirse para el retiro del 
pliego de bases e informes. 

e. 3|7 N» 4.242 V. 4¡7j79 



1.500 K.V.A. centro atómico Ezeiza". 

Apertura: 27 de julio de 1979. . 

Hora: 10.30 (diez y treinta). 

Presupuesto Oficial: Ciento doce millo- 
nes de pesos <S 112.000.000). 

Valor del Pliego: Cincuenta mil pesos 
($ 50.000). 

Retiro de Pliegos: En la División Con- 
trataciones, Av. del Libertador 8250, 3» 
piso, Capital Federal, de lunes a viernes 
hábiles en el horario de 9.30 a 12.000 
horas. 

e. 2|7 N» 4.191 v. 16|7¡79 



MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 



BANCO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES ' 
Llámase a Lic.tación Púbiica con refe- 
rencia a la "Alquisición de formularios 
yarios". 

Lo. - respectivos pliegos de condiciones se 
encuentran a disposición de los interesa- , 
dos en el Departamento d e Compras, Flo- 
rida 302, 3er. piso, de 10 a 16 horas. 

Valor de: p.iego: $ 5.000 (cinco mil pe- 
sos V 

Fecha de apertura: el día 10 de julio 
de 1079 a las 12 horas. 

e.317 N? 4.25S v.4J7|79 



BANCO DE LA CIUDAD 
DE BUE.\OS AIRES 

- Llámase a Licitación Pública con refe- 
rencia a al "Adquisición artículos bazar 
y menajr para intendencia". 

Los respecrivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los intere- 
sados en el Departamento de Compras, 
florida 302 ier. piso de 10 a 16 horas. 

Valor del pliego: Sin cargo 
Pecha de Apertura: el día 10 de julio de 
1979 a las 11 horas. 

e.3|7 N* 4.259 V.4J7J79 




ASOCIACIÓN COOPERADORA 
INSTITUTO FÉLIX F. 

BERNASCONI » 

Licitación Pública N» 1. 

Reparación de comisas en todo el pe- 
rímetro del edificio, patios y terrazas. 

Presupuesto estimado — S 280.000.000. 

Apertura de ofertas —el 23 de juno 
(le 1373 a las 1S horas en Pedro E-chague 
Í1750, Capitii Federal. 

Consulta y venta de pliegos en este lu- 
gar de 10 a 13 horas. 

Valor del pliego $ 100.000. 

í 19 500 e. 3|7 N? 48.637 v. 5|7|79 




I* 



Los documentos que aparecen en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA RE- 
PÚBLICA ARGENTINA serán te- 
nidos por auténticos y obligatorios 
por el efecío de esa publicación y 
por comunicados y suficientemente 
circulados dentro de todo el territo- 
rio nacional (Decreto N* 659/1947). 



Administrativa Sección Compras, sita en 
El Salvador s¡n, Viedma Río Negro, en 
presencia de los interesados que deseen 
concurrir. 

Por mas detalles, pliegos de bases y 
condiieones etc. dirigirse a la menciona- 
da División todos los días laborables de 
7,00 a 14,00 horas. 

e. 2(7 N» 4.195 v. 3|7f79 

MINISTERIO DE DEFENSA 



PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 



COMISIÓN NACIONAL 

DE ENERGÍA atómica 

Expediente N* C0.392 
Llámase a Licitación Pública N<? 64, 
por la ejecución de la Obra "Provisión 
de cuatro transformadores trifásicos de 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 
Espediente N* 90.468 
Llámase a Licitación Pública N? 63, 
por la provisión de "Analizador Multica- 
nal" . 
Apertura: 13 de Julio de 1979. 
Hora: 10.30 (diez y treinta). 
Retiro de Pliegos: En la División Con- 
traciones, Av. del Libertador 8250, 3* 
Piso, Capital Federal, de lunes a vier- 
nes hábiles en el horario de 9.30 a 12.00 . 
horas, sin cargo. 

e. 2|7 NO 4.192 v. 3|7|79 



COMISIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍA ATÓMICA 

CENTRAL NUCLEAR 

EN ATUCHA 

Expediente N : A~ 9.154 
Licitación Pública para el día 13 de 
julio de 1979 N» 34|79 "Servicio de Lava- 
do y Planchado". Hora: 11.30 (once trein- 
ta). 

Retiro de Pliegos: En la División Con. 
trataciones, Av. del Libertador 7516, 1429 
Capital, en el horario de 9.30 a 16.00 
horas, de lunes a viernes hábiles, o en 
la Central Nuclear en Atucha, Localidad 
de Lima Partido de Zarate, Provincia de 
Buenos Aires, en el horario de 7.00 a 
14,00 horas, de lunes a viernes hábiles, 
e. 217 m 4.216 v. 3(7179 

MINISTERIO DEL INTERIO 11 » 



POLICÍA FEDERAL 
ARGENTINA 

SUPERINTENDENCIA 
DE BIENESTAR 

Licitación Pública N» 11/79 para la ad- 
Quisición de góndolas para exhibición de 
mercaderías destinadas a la nueva eede 
ete la Proveeduría Policial, Azopardo 650, 
Capital Federal. 

Apertura: 10 de julio de 1979. 

Hora: 10. 

Consultas y retiro de pliegos: Los plie- 
gos podrán ser retirados de la División 
Compras y Suministros, Independencia 
353 piso 4*, oficina 43, Capital Federal 
3» las consultas podran efectuarse en la 
misma dirección, División Asesoría Téc- 
nica, piso 8', oficina 81, de lunes a vier- 
nes en el horario de 8 a 12 horas. 

$ 35.750.— e.28'6 N» 47.988 v.5|7j"I» 

POLICÍA FEDERAL 
ARGENTINA 

SUPERINTENDENCIA 
DE BIENESTAR 

Licitación Pública N* 10/79 para la ad- 
quisición de góndolas refrigeradas de lác- 
teos para la nueva sede de la Proveeduría 
Policial. Azopardo 650, Capital Federal. 

Apertura: 10 de julio" de 1979. 

Hora: 11. r ..„ 

Consultas y retiro de pliegos: Los pue- 
ots podrán ser retirados de la División 
Compras y Suministros, Idependenda 
353 piso 4?, oficina 43, Capital Federal 
v las consultas podrán efectuarse en la 
misma dirección, División Asesoría Téc- 
nica, piso 8', oficina 81, de lunes a vier- 
nes en el horario de 8 a 12 h °™ s - ,.„.,_ 
| 35.750. — e.3816 N» 47.989 V.5R79 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Pública N» 58|79 
para el día 1017J79 a las 11 horas, con el 
objeto de contratar la provisión de tar- 
jefcones para Folios Reales. 

Apertura, Informes y Pliegos: Direc- 
ción General de Administración, Dlvi. 
s!ón Compras y Suministros. San Mar- 
tín 665 5' Piso, Capital Federal, en el 
horario de 10 a 12 y de 14 a 17 horas. 

Valor del Pliego: í 5.000,00. 

e. 2[7 N<? 4.230 V. 3|7|79 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE FABRICACIONES 

MILITARES 

DEPARTAMENTO COMPRAS . 
Av. Cabildo 65 Buenos Aires 
TE.: í 72-8091 Int.: 1871173 
Llámase a Licitación Pública Ni 14|79 
para el día 12 de Julio de 1979 a ¡as 
11,00 horas, por la provisión de: 50 to- 
neladas de plomo puro en lingotes de una 
pureza mínima de 997o y un peso apro- 
ximado de 38 Kg. cada lingote. 

Por pliegos de condiciones dirigirse a 
esta Dirección General Compras Avda. 
Cabildo 65 Buenos Aires, piso 1?; ofici- 
na 147 en el horario de 8 a 12 horas, lu- 
gar donde se realizará la apertura de la 
citada Licitación. 
Valor del Fuego: * 20.000. 

e. 2516 N» 4.071 v. 4|7!79 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 

ESTABLECIMIENTO ALTOS 
HORNOS ZAPLA 
Estación Gral. M. N. Savio 
Pálpala - Jujuy 
Llámase a Licitación Pública Ni 9|79, 
para el día 24 de julio de 1979, a horas 
15 por: "Sistema de transporte de fun- 
dentes''. 

Valor de! pliego: $ 50.000,00 (cincuenta 
mi] pesos). 

Lugar de apertura: Establecimiento Al- 
tos Hornos Zapla, Compras. 

Por pliegos de Condiciones dirigirse a 
este Establecimiento o a la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, Ca- 
bildo 65, Buenos Aires. 

e. 29|6 Ni 4.178 v. 11|7|79 



SERVICIO PENITENCIARIO 

FEDERAL 

COLONIA PENAL 

DE VIEDMA (U. 12) 

Expediente "S" 6|79 (U. 12) **V* 1681 

79 (D.N.) 
Llámase a Licitación Pública N? 7Í79, 
(primer llamado), con el objeto de re- 
solver la adquisición de materiales de 
construcción, destinados a la refacción to- 
tal del edificio, cuya apertura se lleva- 
a cabo el día 6|7|79 a las 8,00 horas. 
El acto se llevará a cabo en la División 



Comando en Jefe del Ejército 

EJERCITO ARG ENTUNO 

COMANDO DE .u-iGlüNIEROS 
B ING. CONST 601 

Villa Martelli, 21 de junio de 1979. 

Licitación Pública N* 388/79 

Apertura: 5 de julio de 1979. 

Hora: . 

Lugar: Av. Constituyentes 2301, Villa 
Martelli, Fcia. de Buenos Aires (Servicio 
de Finanzas). 

Destino: Dest. Ca •'<?• ( + ) del B Ing 
Const 601, en Bernardo de Irigoyen, pro- 
vincia de Misiones. 

Objeto: Prestación de mano de obra, 
equipos, herramientas y provisión de ma- 
teriales necesarios para la instalación d« 
cloacas y red de agua externa. 

Precio del legajo: S 8.000.— 

Presupuesto oficial: í 103. 000. 000.— 

Venta del legajo e informes: De lunes 
a viernes de 8 a 11 horas, exclusivamen- 
te en Av. Constituyentes 2301. Villa, 
Martelli, Pcia. de Bs. As. tServicao de 

FmanZa5) - e.28|6_Ni 4.152 ,.4^79 

Comando en Jefe de la Armada 

PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA , 1IW 

Llámase a Licitación Pública Ni 119/ 
79 cuya fecha y lugar de apertura se 
filan para el 16 de agosto de 1979 a 
las 9 horas en la División Contratacio- 
nes Avda. Eduardc Macierc 23o, i* piso. 
Capital Federal, a fin de contratar ios 
trabajos de reparación mtegrai ae ia iris- 
toi<,/.iAn stinrt.aria del edificic Sede P.N.A. 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR RIO TERCERO 
Río Tercero (Pela, de Córdoba) 

Llámase a Licitación Pública N? 1.502| 
79, para el día 16 de julio de 1979, a las 
10 horas, por la provisión de: 

Construcción de 50 casas, en Fábrica 
Militar Río Tercero, según pliego. 

Por pliego de condiciones, dirigirse a 
esta Fábrica Militar o a ia Dirección Ge- 
neral de Fabricaciones Militares, Av. Ca- 
bildo 65. Buenos Aires. 

Lugar de apertura: Fábrica Militar Río 
Tercero. 

Valor del plieeo: $ 100.000 en efectivo. 
giro postal o nanearlo o cheque sobre 
Río Tercero. 

e. 1416 Ni 3.836 v. 517179 



lalación sanitaria del edificic Sede 

Lugar de reüro de pliegos: - ssicn 
Contrataciones, de lunes a viernes dff 
8.30 a 13.30 ñoras. 

Valor del -1'-<m: S 100.000.— que de- 
berá ser ab-rado en la División Tesore- 
ría Paseo Colón 533, 8» piso, Capital Fe- 



deral. 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR 

RIO TERCERO 

Licitación Pública (Ventas) 

N* 1008|79 

- 16 de julio de 1979, a las 12 horas, 
por venta de acero de diversas conforma- 
ciones y medidas. 

Por pliego de condiciones, dirigirse a: 
Fábrica Mili Lar Río Tercero, Río Tercero 
(Provincia de Córdoba), a la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, Ave- 
nida Cabildo N' 65 - Buenos Aires, a la 
Agencia de Ventas Rosario, Córdoba 1365, 
li.piso. Oficina -202, Rosario, a la Delega- 
ción Comercial Córdoba - Avenida Cha- 
cabuco 368 - Córdoba o a la Delegación 
Comercial Mendoza - Montevideo 19, 

. Mendoza. 

Apertura de la Licitación: La presente 
Licitación ssrá. abierta en ia Fábrica Mi- 
litar Río Tercero - Río Tercero (Provin- 
cia de Córdoba). Sección Ventas - T. E. 
21136-21338-21237 (interno 230). 

e.2|7 W 4.189 v.3|7|79 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

FABRICACIONES MILITARES 

FABRICA MILITAR 

RIO TERCERO 

Licitación Pública (Ventas) 

Ni 1009179 
16 de julio cié 1979, a las 11 horas por 
venta de hierro y acero de diversas con- 
formaciones y medidas 

Por pliego de condiciones, dirigirse a: 
Fábrica Militar Rio Tercero, Río Tercero 
(Provincia de Córdoba), a ia Dirección 
General de Fabricaciones Militares, Ave- 
nida Cabildo Ní 65 - Buenos Aires, a la 
Agencia de Ventas Rosario. Córdoba 1365/ 
1» piso. Oficina 202, Rosario, a ¡a Delega- 
ción Comerciaj Córdoba - Avenida Cha- 
cabuco 368- Córdoba o a la Delegación 
Comercial Mendoza - Montevideo 19, 
Mendoza. 

Apertura de ia licitación: La presente 
Licitación será abierta en la Fábrica Mi- 
litar Río Tercero - Río Tercero (Provin- 
cia de Córdoüa). Sección Ventas - T. E. 
21136-21338-21237 (interno 230). 

e.2|7 Ni 4.190 v.3¡7|79 



.1816 N? 3.90? v.1017 7J 



PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA 

Llámase a Licitación Publica N« 139| 
79 cuya fechh y lugar de apertura se fi- 
jan para el 17 de julio de 1979 a las 9 
horas, en la División Contrataciones. Av. 
Eduardo Madero 235, 7? piso, Capital Fe- 
deral a fin de contratar la provisión da 
dos (2) máquinas fotocopiaderas. 

Lugar de retiro de pliegos: División 

Contrataciones de lunes a viernes de 8.30 

a 13.30 horas. „„,.„„ 

e.2|7 N? 4.215 v.3|7|79 



Comando en Jc*c t': la fuerza Aérea 

COMANDO DE MATERIAL 

ÁREA DE MATERIAL 
CÓRDOBA 

Ex Fábrica Militar de Aviones 
Licitación Pública de Venta N* 1|TO. 
Apertura: 9 de Agosto de 1979. — Ho- 
ra: 9:00. . „ . 

y al Mejor Postor: 
Unidades Tractores, 
I.K.A., Camionetas 



Herramientas, Equl- 



Vende con Base 

1?) Automotores, 
Estancieras, Jeep 
DODGE. etc. 

2?) Maquinarias; 
pos y Elementos Varios. 

3?) Chatarra de distintos mételes y 
otros rezagos. . 

Lugar de Apertura Área de Mntenal 
Córdoba (A.IM.C.) — Avenida Fuerza 
Aérea Argentino Km. 5% — Córdoba. 

Exhibición: En Córdoba días hábiles 
en horario de 7 á 13 horas, en" DI.MA. 
COR. (AMO. 

Informes y Catálogos: Ciudad de Cór- 
doba: A.M.C. (Depto. Economía — Div. 
Vta. Materiales Excedentes) Pabellón 183. 
En Buenos Aires: Delegación A.M.C. 
Edificio Cóndor C. Pedro Zanni 2-50 6» 
Piso Oficina 613. " £ 

Valor del Pliego: $2.000. 

e. 2910 N* 4.174 v. 20¡7|7S 



COMANDO DE REGIONES 

AEREAS , 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

Llámase a Licitación Pública Ni 5|79, 
para ia ejecución de la obra: 'Refuerzo 
y prolongación de los pavimentos de pisr 
ta. rodajes y plataforma existentes", Ae- 
ropuerto Viec'ma. 

Presupueste oficial: S 9.767.322.450. 

Fecha y hora de apertura: 31 de julio 
de 1979, a las 10 horas. 

P'azo de ejecución: 300 días corridos. 

Garantía de oferta: $ 97.673.324. 

Precio Documentación Técnica: 
? 2.500.000. 

Pliegos, consultas, eto. : Dirección de .In- 
fraestructura (Departamento Economía-) 
- Edificio Cundor - Avenida Comodoro 
Pedro Zanni N? 250 - 2' piso - Oficina 
254 - Capital Federal. "'' ' 

e.2|7 N» 4 .194 Y.23jT|TfJ . 

MINISTERIO DE ECONOMÍA '; 



. BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

' Llámase a Licitación Pública N? OSjga, 
destinada a la provisión de 2.500 tpdi 
mil quinientos) paquetes de 1.000 etfeni- 
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piares cada uno de formularios continuos 
"Original" para impresoras del Sistema 
Electrónico. 

Retiro de pliegos de condiciones y pre- 
sentación de propuestas en la sede del 
Banco, Reconquista 266J74, Departamen- 
to de Contrataciones, 7» Piso, oficina 711. 
de 10 a 16. 

La apertura tendrá lugar el 19 de Ju- 
lio de 1979, a las 15. 

e. 2716 Ni 4.122 v. 3j7|79 

BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 

SECRETARIA DEL DIRECTORIO 
— Publicidad — 
N? 355 
Llámase a Licitación Púbiica para la 
realización de trabajos de ampliación y 
remcd elación en las Oficinas, Cal'e San 
Luis tsita en la calle San Lu-s 1555, Ro- 
sario. Santa Fe). 

La apertura de las propuestas se re- 
aüzurá e! 31,7]79 a las 15 horas en la 
Subgercncia oe Servicios Técnicos. 

Retirar la documentación en la citada 
Dependencia, avenida Callao 101, 3? piso, 
Capital Federal o en al filiai titular. 

Valor del piiego: $ 300.000. 

; e.2|7 N* 4.237 v.5;7[79 

BANCO DE. LA NACIÓN 
AIíGENTiNA 

' SECRETARIA DEL DIRECTORIO 
— Publicidad — 

N» 354 

Llámase a Licitación Pública para la 
realización de trabajos de ampliación y 
remccieiación en la Sucursal Mu raro (sita 
avenida Veles Sársfield N? 4573, Munro, 
Buenos Aires >. - 

La apertura de las propuestas se efec- 
túa ¡d e; 30j7i<9 a lag 15 horas en la Sub- 
gereocia de Servicios Técnicos. 

Re'irar la documentación en la citada 
Dependencia, avenida Callao 101. 3* piso, 
Capital Federal. 

Valor del pliego: S 300.000. 

e.2|7 Ni 4.238 v.5;7¡79 

BANCO NACIONAL 
DE DESASROLLO 
Licitacfó'i Pública Ni 18|79 
Adquisición de papel ilustración, de 130 
grm. 2. 

Pliego de condiciones: Podrán retirarse 
en la D'Tisión Licitaciones, ítfaipú 88, 4* 
P. Captta] Federal de 10 a 16 horas. 

Apertura de las ofertas: el 12 de julio 
de 1S79 a las 14 ñoras en el lugar indi- 
cado precedentemente. 

e.2¡7 N? 4.228 v.4[7¡79 



CAJA NACIONAL DE 
AHORRO Y SEGURO 

Licitación Pública Ni 21|979. Apertura*. 
17 de julio de 1979 a las 14. 
Seis millones (6.000.000) de hojas de 

pap?l Fand Fold, do 7 "Bancos". ' 

Retiro de pliegos y presentación de las 
ofertas: División Compras, 6* piso de 
esta Administración General, Hipólito 
Yrigoven 1770, Capital Federal, cualquier 
día hábil de 10 a 16 hs. 

e. 2816 Ni 4.150 v. 10J7J79 
Secretaría de Hacienda 



SUPERINTENDENCIA DE 
SEGUROS DE LA NACIÓN 

Llámase a Licitación Pública Ni 1 Dará 
la adquisición tíe un inmueble á^oclipa. 
do, preferentemente indiviso o en s; de- 
fecto en Propiedad Horizonta. (Ley N 9 
13.512) que deberá estar ubicado er* el 
perímetro comprendido por la Avenidas 
Entre Ríos, Callao. Libertador Gcieral 
San Martin. Eduardo "Madero v B;.^ra- 
no de la Capital Federal y contar con 
una superficie de nasta 2:200 m2.. en 
plantas libres para oficinas y locales para 
■servicios generales, núcleos circulatorios y 
cocheras fijas, que su totalidad nc su- 
peren los 2.600 m2. 

Retirar pliegos en Hipólito YYigoyen 
250, 9? piso, Oficina 908, Capital FedTal. 
en días hábiles dentro del horario de 
13 a 18 hs. 

Apertura de propuestas: 24 de judo de 
1979 a las 16 hs. 

e.25|6 N» 4.080 V.4|7¡79 



l ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
S »E ADUANAS 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 
Llámase a Licitación Pública Ni 27/79 
para, la contratación de un servicio de 
limpieza y mantenimiento de máquinas 
Olivetti Programa 101. 

Apertura: 3 de julio de 1979, a las 16 
horas. 

Retiro de plinf^s: Sección Contrata- 
clones, Azo^ irdn :< o. 3er. . piso, capital, 
(le lunes a vifc. a J8. toras. 

e - -" *">•> ¥.27(7179 

Ht6TlTUTn ',. > r .il 
DE RRA9EGLIOS 

16 de Julio de 1979. is tm. tldtación 
^táMica Ni J3Í. Adquisición de uniformes, 
pDotoEi camisas de vestir, ropa de traba- 



jo, toallas y calzado, consultas 7 retiro 
de pliegos en la División Compras y Su- 
ministros, Avda. Pte. Juiio A. Roca 684, 
piso 1* ios dias hábiles de 15 a 18 hs., 
para lo cual será imprescindible la pre- 
sentación del comprobante de Inscripción 
en el Registro de Proveedores del Estado, 
e. 2j7 Ni 4.179 v. 3¡7|79 

Secretaría de Energía 

AGUA Y energía 
ELÉCTRICA 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
Gerencia de Abastecimiento. 
Red Nacional de Interconexión. 
Licitación Pública N 1 ? 60¡79. 

Apertura: 4;9¡79, hora 10,00. 

Construcción Obras civiles para la Es- 
tación Transformadora. Río Tercero — 
500 kv., Provincia de Córdoba. 

Valor pliego: 5 1 50.000. 

Consulta, retiro documentación: De- 
partamento Comoras, Bmé Mitre 784 29 
Piso; Ofíc. 203 Capital Federal, días há- 
biles de 11 a 16 ns. 

Lugar apertura: en la dirección indi- 
cada precedentemente. 

e. 2j7 Ni 4.236 v. 6J7J79 

AGUA Y ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

" SOCIEDAD DEL ESTADO 
Div. San Juan 
Licitación Pública N? 4|79- 

Poda arboleda. 

Apertura: 24]7¡79, hora: 12,00. 

Presupuesto: $ 160.000.000. 

Valor pliego: $ 17.000. 

Consulta, retiro pliegos Avenida Rioja 
223 — Sur — San Juan de 7 a 15 horas. 

Lugar apertura: en Oficinas íie la di- 
rección antes citada. 

e. 2¡7 Ni 4.235 v. 6|7|79 

AGUA Y ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
" Gerencia de Abastecimiento; 

Licitación Pública N* 57(79. 
Apertura: 3¡8|79, hora: 10,00. 
Prov. de 11 grupos diesel electrógenos 
de 500|550 Kw. de potencia. 
Valor del pliego: t 9.000. 
Consulta, retiro documentación Dep. 

Compros — Bmé Mitre 784 2? piso — 
Oficina 203 Capital Federal de 11 a 16 
horas. 

Lugar de apertura: En la dirección In- 
dicada precedentemente. 

e. 2:7 Ni 4.234 v. 617J79 



AGUA Y ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
- SOCIEDAD DEL ESTADO 
Gerencia rte Abastecimiento 
Licitación Pública Internacional N' 
33179. 
Prov. de conductor de aluminio y ca- 
ble de acero galvanizado. 

Licitación Pública internacional N* 
38¡79. 

Prov. de reactores de 500 Kv. y reac- 
tores de neutro supresores de t.rco. 

Licitación Pública Internacional Ni 
49179. 

Prov. de 10 bobinas de inductancia 
Shunt. 

Licitación Pública Internacional N? 
40[79. 

Prov. de transformadores de potencia 
de 500 Kv. 

Postergadas: para 10 de julio ¡ para 
el 618 y 10 de agosto a las 10.00 horas, 
respecti vamen te. 

e. 2|7 Ni 4.233 v. 4¡7f79 

YACP'^^TOS CA^R^VIFEROS 
FISCALES 

Prorrógase la apertura de la Licitación 
Pública Ni. 16¡79 tableros antideflaeran- 
tee para el día 31 de julio de 1979 a las 
15 horas. 

Informes v nliegos en Avenida Roque 
S. Peña 1190, Capital Federal, de 14,30 
a 17,30 horas. 

e. 2!7 Ni 4.232 v 12,7179 

GAS DEL ESTADO 
Licitación Pública N* 10.012 

Adq. de siete (7) ambulancias. 

Apertura: 23:7179: 9,00 hs. Valor pe- 
sos 180.000. 

Adquirir Documentación Alsinr, 1170 P. 
ü Of. 110 Capital, de 8,30 a 12,30 y de 
14 a 15 hs. 

e. 22¡6 Ni 4.017 V. 3¡7|79 

GAS DEL ESTADO 
Licitación Pública N? 10.035 

Cmtrat. de trabajos para la colo- 
cación de aproximadamente 4.000 ser- 
vicios domiciliarios sobre red de cañerías 
de hierro fundido para ya ta uresión en 
Capital Federal y Gran Buenos Aires, 
hasta un radio de 35 KM. a partir -íel 
Mojón "O" KM. Apert. 1ÜI7I79: 9.00 hs. 
Valer $ 180.000, 

Adquirir Documentación Alsina 1170 
P. 1» Of. 110 Capital, de S.30 a. 12.30 y 
de 14 a 15 hs. 

e. 22|6 Ni 3.971 v. 3[7|79 



GAS DEL ESTADO 

Licitación Pública N* 10.039 

Contrat. p]traslado e instalación de dos 
turbocompresores Solar Saturno en Pta, 
Barker, Prov. de Buenos Aires. 

Apert. Prorrogada para el día: 27|7|79: 
9 hs. Valor Doc. $ 180.000. 

Adquirir documentación: Alsina 1170, 
P. ü, Of. 110, Capital, de 8.30 a 12.30 y 
de 14 a 15 hs. 

e. 2|7 Ni á.167 v. 10¡7¡79 

GAS DEL ESTADO 

Licitación Pública Ni 10.039. Adq. de 
13 vehículos pesados. 

Apert. 19, l 7|79: 9 horas. Valor $■ 180.000. 

Adquirir documentación: Alsina 117G, P 
li. Of. 110 Capital, de 8.30 a 12.30 y 
de 14 a 15 hs. 

e. 2516 Ni 4.078 v. 4IT' ) 



presencia de funcionarlos de esta Junte 
Nacional de Granos y de los proponents 
que concurran. 

e.25[6 Ni 4.076 v.4(7|W 



Secretaría de Desarrollo Industrial 



DEPARTAMENTO SUJUNISTROS 

El Ministerio de Economía. Secretaría 
de Estado de Desarrollo Industria., De- 
partamento Suministros, llama a licita- 
ción pública Ni 11J79, para el dia 6 de 
julio de 1979, a las 15 horas, para la 
adquisición de .chitas magnéticas de 
acuerdo con las especificaciones del piie- 
go de bases y condiciones que se encuen- 
tra a disposición de los interesados en: 
Av. julio A. Roca 651, 3er. piso, sector 3, 
dentro del horario de 13 a 18 horas. 

e. 2|7 Ni 4.193 v. 317(79 

Secretaría de 
Agricultura y Ganadería 



JUNTA NACIONAL 
DE GRANOS 

DELEGACIÓN 
BUENOS AIRES 

Llámase a Licuación Pública Ni 5 79, 
por el acarree de hasta 20.000 tone a das 
de sorgo a granei, en camiones cerealeros 
voiíaaores, desa e costado lancha Dársena 
"F" hasta rejilla Elevador Unidad I - 
Dársena "D" Sud - Puerto Nuevo. 

Los pliegos de condiciones e informes 
respectivos, podrán consultarse v Adqui- 
rirse al precio de $ 35.000 en :a*Divis"ón 
Delegación de Administración de la Dele- 
gación Buenos Aires, sita en Dique n - 
Lacio Este - Puerto Madero - Capital, en 
el horario de 7 a 13 horas de ¡unes a vier- 
nes. 

El acto de apertura de los sobres (fue 
contengan las propuestas se realizará el 
dia 16 de ju;>o de 1979 a las doce (12) 
horas, en la Dependencia nombrada, en 



JUNTA NAC70NAL DE GRANOS 

IJámase a Licitación Pública N*-118|TSt"' 
con el objeto de adquirir 66.000 litros íb 
insecticida emulsionable. 

Los pliegos respectivos podrán consul- 
tarse y adquirirse al precio dt S m.0<¡0 
en la Gerencia Administración y F-"«an- 
zas (División Contrataciones y Suminis- 
tros), Paseo Colón 359J7.9, 2i piso, Cantil 
Federal, dentro de¡ horario de a J- ¡jo- 
ras, previa presentación de: Fotocopia ad 
Certificado de Inscripción en el Rastro 
c^ Proveedores del Estado y Regist o in- 
\ cirial de- la Nación, ufl-'a este úl, -no 
-aso deberá aclararse por escrito, á2 co- 
rresponder, la causa por la cuai se halla 
exento cié cumplimentar aicho renui^ito. 

El acto de apertura de los so'jrcs y 
lectura de las propuestas se llevaríi a 
cabo el día 19 de julio de 1979 a ¡as 10 
horas, en la dirección antes mencionad!, 
en Dresencia de funcionarios de esta Jun- 
ta Nacional y de los propon en tes Que 
concurran. 

a. 2816 Ni 4.153 v. 10|7|7J 

SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD ANIMAL 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTR ACIÓN 
Llámese a Licitación Pública Ni 49(79 
para el dia 13 de julio de 1S79 a las 17 
horas para ls a¿oai;i^Ión de drenas. 

Los pliegos de condiciones se encuen- 
tran a disposición de los interesados, pre- 
via presentación de la constancia de ins- 
cripción en el Registro de Proveedores del 
Estado en el Servicio Nacional de Sani- 
dad Animal, Departamento Administra- 
ción, División Compras y Suministro^ 
diagonal Julio A. Roca 751. E. Piso, Capi- 
tal, en ei horario de 12.30 a 19 horas, la- 
gar donde se procederá a la apertura. 

e. 2|7 Ni 4.193 v. 6/JJ79 

MERCADO NACIONAL 
DE HACIENDA 
Expediente N? 384-DE-1979 

Llámase a Licitación Pública N' 49I7Í, 
para la venta de 30.000 Kgs. de chicha- 
rrón molido sin embolsar, con una ea- 
rantía de análisis entre un 50 ?¡> y 54 % 
de proteínas. Fecha de apertura: 11 de 
jr/io' üp 1979, a las 10 horas, en la Di- 
visión Compras y Suministros, Tellier N» 
2406, Pta. Baja, Capital. — Consulta- y 
retiro de pliegos de condiciones en 1» 
dirección indicada precedentemente, .do 
lunes a viernes de 7 a 11 horas. 

e. 2¡7 Ni 4.226 v. 317179 



Modificaciones 

(Eepresión de] contrabando y Actualización 
de ios créditos y deudas fiscales) 



& SEPARATA N? 180 

Texto completo de la Ley 
N?- 21.898 (B.O.: 7-11-78) 

Solicítela en: 

Avcfe. Santa Fe 1659 
de 12.45 a 17 hs 

PRECIO $ 1.200.- 

Editada poi la Dilección Nacional del Registro Oficial 

ríe la Secretaria de Información Pública de la 

Presidencia de la Nación 
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Secretaría de Transportó' 
y Obras Públicas 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación "etílica n» 1094 179 para la 
ejecución de las obras en la Ruba N» 38 
r- Tramo: La Cocha — , Concepejón, Sec- 
ción: km. 1.423 — km. 1473 (bacheo y 
tratamiento bituminoso superficie tipo 
doble; en jurisdicción de la Provincia de 
Tucumán. $ 1.629.508.810. 

Depósito de garantía: $ 16.295.068. 

Precio del pliego: $ 165.000. 

Plazo de obra: 7 meses. 

Presentación de propuestas: 11 de ju- 
lio de 1979 a las 15 horas, en la Sala de 
.Licitaciones, Avenida Maipú 3, planta ba- 
ja, Capital Federal, 

e. 19.'6 N' 3.926 7. 11|7¡79 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N» 1104J79 para la 
ajecución de las obras en la Ruta N* 237. 
&amo: La Teresa-Paso Miranda. Sección- 
Km. 1.490-Km. 1.549 (bacheo do base y 
tratamiento bituminoso superficial tipo 
doble) en jurisdicción de la Provincia del 
Neuquén. $ 2.066.978.843. Depósito de Ga- 
rantía: $ 20.669.788,—. Precio del pliego: 
S 207.000,—. Plazo de obra: 7 meses. 

Presentación propuestas: 20 de julio 
<i.e 1979 a las 15 horas, en la Sala de Li- 
citaciones, Avenida Maipú 3, planta baja 
Capital Federal. 

e.22J6 Ni 1 3.981 v.l3|7|79 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública Ní> 1103(79 para la 
ejecución de las obras en la Ruta N« 237. 
Tramo: La Teresa-Paso Miranda, Sec- 
ción: Km. 1.431 -Km. 1.490 (bacheo de ba- 
se y tratamiento bituminoso superficial 
tipo doble) en jurisdicción de la Provin- 
cia del Neuquén. § 2.041.631.470,—. Depó- 
sito de garantía: $ 20.416.315,—. Precio del 
pliego: $ 205.000,—. Plazo de obra- 7 me- 
ses. 

Presentación propuestas: 20 de julio de 
1979 a las 15 horas, en la Sala de Licita- 
ciones, Avenida Maipú 3, planta baja Ca- 
pital .Federal. . 

«,22¡6 N? 3.980 V.13;7¡79 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública Ni 1102(79 para la 
ejecución de las obras en la Ruta Com- 
plementaria "a". Sección: Km. 27-Km. 49 
(const-'^ción de enripiado) en jurisdic- 
ción del Territorio Naclonat de la Tierra 
del Fuego. Antártida Argentina -. islas 
del Atlántico Sur. $ 338.703.750,—. Depó- 
sito de garantía: $ 3387.037,—. Precio del 
pliego: * 34.000,—. plazo de obra: 3 meses. 



Presentación propuestas: 19 de julio de 
1979 a las 15 horas, en la Sala de Licita- 
ciones, Avenida Maipú 3, planta baja, Ca- 
pital Federal. e.22¡6 N» 3.979 v.l3[7|79 

DIRECCíON .NACIONAL 

DE VIALIDAD 
Licitación Pública N* 8|79 del 8? Dis- 
trito, pava ¡a ejecución de las obras de 
"Extensión y Conexión de agua corriente 
al campamento de Chilecito" ubicado so- 
bre Ruta Feial. N? 15, en jurisdicción de 
la provincia de La Rioja, $ 5.295.050. — 
Precio del pliego: $ 5.300. — Plazo de 
obra: 3 me es. 

Presentación de propuestas: 16 de ju- 
lio de 1979 a las 10 horas, en la Sede 
del 8e Distrito, sito en la Avda. Ortiz de 
Ocampo 1310, La Rioja, donde se puede 
consultar y adquirir ios pliegos. 

e. 2¡7 N? 4.223 v. 6|7¡79 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 4|79 del 19' Dis- 
trito,, para e! arriendo de una casa-habi- 
tación para agente de la Repartición, 
dentro de la planta urbana de la Ciudnd 
de Bahía Blanca por el término de 3 
anos. S 12.000.000. — Precio del pliego: 
S 3.000,00. 

Presentación de propuestas: 6 de julio 
de 1979 a las 15 horas, en la Sede del. 
19? Distrito, sito en la "calle Darragueira 
1251, Bahía Blanca, donde se pueden con- 
sultar y adquirir los pliegos. 

e. 2|7 NO 4.224 V. 4¡7|79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N? 5¡79 del- 21» Dis- 
trito, para el transporte y descarga de 
4.928 m3 de ripio en la Ruta 151. Tramo: 
25 de Mayo - Santa Isabel. Sección: Km. 
340,000 - Km. 347,040, en lurisdicción de 
la provincia de La Pampa. $ 12.467.840. 
Precio del pliego: $ 1.200. — Plazo de 
obra: 60 días. 

Presentación de propuestas: 23 de iulio 
de 1979 a las 17 horas, en la Sede del 219 
Distrito, sito en la Avenida Uruguay - 
Empalme Ruta 5, Santa Rosa, — Con- 
sulta y adquisición de pliegos en la mis- 
ma Sede y Casa Central Avda, Maipú 3, 
5? piso, División Licitaciones y Contratos 
Capital Federal. 

e. 2|7 N? 4.225 v. 6[7|79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

De conforiiiidad con el plan de carrete- 
ras lúe serán financiadas Darcial mente 
por e', Banco Internacional de Recons- 
trucción y Fomento (Proyectos incluidos 
en ej 3? Préstamo); se comunica a loa 
posibles interesados que ia Dirección Na- 
cional de Vialidad llama a licitación pú- 
blica N? 1099179 nacional e Internacional 
dirigida exclusivamente a empresas de 
paíse s miembros del referido Banco y 



IMPUESTOS A LAS 
GANANCIAS 

Modificaciones al Decreto 
Reglamentario Nro. 2126/74 
y sus modificaciones 

SEPARATA N£ 183 

•Testo Completo del Decreto N* 3.212/78 

Solicítela en: 

Avda. Santa Fe 1659 
de 12.45 a 17 hs. 

PRECIO $ 1.000 

Editada por la Dirección Nacional deí Registro Oficial 

'' ■ 'a Secretaría de Información Pública de la 

Presidencia de la Nación 



Suiza, para ]a ejecución de las obras en 
la Ruta Provincial N» 331 - Tramo: Aguí- 
lares - Los Sarmientos (construcción de 
obras faltantes) en Jurisdicción de la 
Provincia de Tucumán: $ 1.416.533.000. 

Dtpósito de garantía: $.14.165.330. 

Precio del pliego:. $ 142.000. plazo de 
obra- 8 meses. 

Presentación .propuestas: 2 de agosto 
c¡e 1979 a las 15 horas en la Sala de Li- 
citaciones, Avenida Maipú 3, planta baja, 
Capital Fedeíai. 

e.22|6 N? 3.976 V.13|7|79 

JÜiítECCION NACIONAL DE 

VIALIDAD. 

Licitación Pública N? 1098J79 para la 
ejecución do los trabajos en ia Ruta Na- 
cional A029 — Autopista Rosario — San- 
ta Pe (conservación del tapiz vegetal) 
en jurisdicción de la Provincia de Santa 
Fe. — S 176.334.591. 

Depósito ric garantía: $ 1.763.346. 
• Precio del pliego;. $ 18.000, 

Plazo de trabajos: 1 año. 

Presentación propuestas: 16 de julio de 
1979 a las 15 horas en ]a Sala de Lici- 
taciones. Avenida Maipú 3, planta bajá, 
Capitán Federal. 

e. 19(6 N? 3.930 v. 3|7|79 

DíltECCION NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación Pública N? 109GJ79 para la 
ejecución de las obras en la Ruta 12 — 
Tramo: Empedrado — Corrientes, Sec- 
ción: Km. 840,13 — km. 883,93 (bacheo, 
restitución ue gálibo y carpeta de roda- 
miento) en jurisdicción de la Provincia 
de Corrientes $ 5.250.971.800. 
" Depósito ele garantía: $ 52.509.718. 

Precio del pliego: t 525.000. 

Plazo de obra: 8 meses. 

Presentación propuestas: 12 de julio 
de 1979 a las 15 horas, en ;a Sala de Li- 
citaciones. Avenida Maipú 3, planta ba- 
ja. Capital Federal. 

e. 1916 Ní> 3.929 t. 11|7|79 

DIKKCCION NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación Pública N» 109-7|79 para la 
ejecución de los trabajos de Manteni- 
miento de la-= Instalaciones de Elumina- 
ción de la Autopista Teniente General 
Riccheri en j jrisdieción de la Provincia 
de Buanos Aires, S 1.053. 300.000. 

Depósito de garantía: $ 10.536.000. 

Precio del pliego: $ 105.000. 

Plazo de obra: I año. 

Presentación propuestas: 13 de julio de 
1979 a las 15 horas, en la Sala de Lici- 
taciones, Avenida Maipú 3, planta ba- 
ja, Caoitnl Federa!. 

e. 1916 N? 3.928 v. 11|7|79 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación Pública N? 1095|79 para !a 
ejecución de las obras en la Ruta 12 — 
Tramo; Saladas — Envidrado, Sección: 
km. 800,13 — km. 840,13 (bacheo, resti- 
tución de gálibo y carpeta de rodamien- 
to) en lurisdicción de la Provincia de 
Corrientes. $ 4.801.318.410. 

Depósito de aavantia: S 48.013.184. 

Precio del pliego: $ 480.000. 

Plazo de obra: 8 mese6. 

Presentación propuestas: 12 de Julio 
de l97g a las 15 horas, en la Sala de Li- 
citaciones, Avenida Maipú 3, planta ba- 
ja. Capital Federa!. 

e. 1916 NO 3.927 t. 11|7|7D 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

' Licitación Pública- N? 1101.79 para la 
ejecución de las obras en la Ruta N* 3 - 
Tramo: Ushuaia - Puente sobre Arroyo 
Grande (calzada de hormigón armado) en 
jurisdicción del Territorio de la Tierra 
del Fuego, Antártida Argentina e Islas 
del Atlántico Sur. $ 255.152.000 Depósito 
cíe garantía: $ 2.551.520. 

Precio del pliego: $ 26.000. plazo de 
obra: 4 meses. 

Presentación propuestas: 18 de julio de 
197S a las 15 ñoras en la Sala de Licita- 
ciones, Avenida Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal. 

e.22|6 N« 3.978 v.5[7¡79 



DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pblica N? 110OJ79 para ¡a 
ejecución de ias obras en la Ruta Com- 
plementaria "II" - Tramo: Sección: Km. 
15 - Km. 30 (construcción de enripiado) 
en jurisdicción del Territorio Nacional de 
la Tierra de; Fuego; Antartica Argenti- 
na e Islas de 1 Atlántico Sur. i 219.915.000. 
Depósito do garantía $ 2.199.150. 

Precio del pliego: $ 22.000, plazo de 
obra: 2 meses.- 

Presentación propuestas: 17 de julio de 
1.379 a las z¿ horas en la Sala de Licita - 
cioneF. Avenid? Maipú 3. planta baja. Ca- 
pital Federal 

c.22 6 N? 3.977 v. 517.79 

Dinríci'x «~xiox.iL di; 

VIALIDAD 

Licira-iór- Pública N° 1093!79 uara ia 
ejecución de las -jbras en la Ru^a 9 — 
(Ex-Aect-Fo Norte > sW: A "ceso a Aero- 
puerto Ezeiz;> y Rutas Varias (orryWón 
de mezcla bituminosa tipo concreto as- 



fáltico puesto sobre camión de la Rcparr 
tición) en jurisdicción de la ProTissq 

de Buenos Aires. $ 272.450.000. 

' Depósito de garantía: $ 2.724.80D. 
Precio del pliego: $ 27.500. \ 

Plazo de obra: 3 meses. ';J 

Presentación propuestas: 10 de Julio <ÍB 

1979 a las 15 horas, en la Sala de Licita* 

ciones, Avenida Maipú 3, píanta baja} 

Capital Federal. 

e. 18J6 N» 3.904 v. 10|T¡^ 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Licitación Pública N? 566/79 
Descripción: i 

Trabajos de diseño definitivo de vlai¡¡, 
obras de arte y pasos a nivel (primees 
etapa), F. G. Roca, Sección Urbana. ~ 

Apertura: 2/8/79, 15 horas. j 

Valor del pliego; $ 300.000.— 

Consulta y venta de pliegos: Meas 
General de Entradas y Tesorería Gene-; 
ral,, respectivamente, ambas en Avenid^ 
Dr. José M. Ramos Mejía 1302, plantf 
baja. Capital, de lunes a viernes de 1J 
a 15.30 horas. 

LINEA D. F. SARMIENTO 

Licitación Pública M. N'' 781209 

Valor del pliego: $ 10.000.— 
¿licitación Pública M-79/'i3 
Descripción: 

«™F U /T tas p 2 ra coches eléctricos japo- 

?£m J¿™ e0 de cajas üe resistencia j 
elementos componentes) 

Apertura: 20/7/79, 15 horas 

Valor del pliego: $ 10.000 — 

Lictinción Pública M: 79/214 

,™= SCrÍpc3ón: planch as de caucho, «, 

ireas, mangas. ' 

Apertura: 20/7/79, 16 horas.' 
Valor del pliego:' $ 10.000 — 
Licitación Pública M: 7(1/215 
Descripción: Maderas varias 
Apertura: 23/7/79, 14 horas 
"Valor del pliego: S 20.000. — 
Licitación Pública M: 79/216 
Descripción: Maderas varias" 
Apertura: 23/7/79, 15 horas. 

Valor del pliego; $ 20.000 

Licitación Privada M: 79/218, 
Descripción: Butones 
Apertura: 23/7/79, 16 horas. 
Valor del pliego: $.5.000.— . 

Consulta y venta de pliegos: Agrupa* 

miento Funcional Aprovisionamiento Ofí. 

ciña de Muestras y Venta de Pliegos, 

■ Bmé. Mitre 2973, planta Ixija, Capital 

de lunes a viernes de 13 a 18 horas. 

LINEA GRAL. SAN MARTIN 
Postergación 

Comunícase que se ha resuelto pos- 
tergar hasta nuevo aviso la apertura de 
la Licitación Pública N? 833/79 (Retiro: 
Linea Gral San Martín: Reestructura- 
- ción de playa tráfico, por terminal de 
ómnibus, construcción de nuevos galpo- 
nes anexos y trabajos varios), cuya fecha 
estaba prevista para el día 2616179 a las 
11 horas. 

LINEA GRAL. BELGRANO 
Postergación 

Comunícase que la apertura de la Li- 
citación Pública Ni 17.24E/79 (Contrata- 
ción de los trabajos de limpieza y en- 
cerado en Edificios de Estación Retiro, 
Pasajeros y Oficinas Centrales), poster- 
gada oportunamente y luego de haber 
introducido modificaciones en sus bases 
licitarías, ha eido fijada para el día 23/ 
7/79, a las 13 horas. 

Valor del pliego: $17.000.— 

Consulta y venta de pliegos: En la 
Gerencia — Depto. Aprovisionamiento— !>• 
Oficina Apertura de Propuestas Local 
N? 35, planta baja, de Avda. de los In- 
migrantes 1950 (Ex Maipú 4) Capital, 
en el horario de 13 a 17 horas; 

LINEA GENERAL MITRE 
Comunícase que la Licitación Pública 
N* 3846/79 (Contratación del servicio de 
viruteado. limpieza y encerado de ofi- 
cinas en los edificios de la Avda. Dr. 
José M. Ramos Mejía 1S02, 1358 y 1398), 
cuya apertura debiá realizarse el 25/6/ 
79, a las 12. 15. horas, ha sido anulada, ' 
LINEA GRAL. URQUIZA 
Licitación Pública N? 28 
Descripción: 

Suspensión y rodadura; Boguie inte-'' 
gral: Control de marcha completo. Cufia 
del control de marcha. 
Apertura: 30/7/79, 14 hs. i 

Valor del preso: $ 12.000.— .'1.. 

Consulta y venta de pliegos; Depto,, 
Aprovisionamiento. 5^ piso. Estac. Fedej-i'i 
rico lacróle. Capital, días hábiles de 12;' 
a 15.30 horas. t" t ■ 

e.2;7 N? *.°:i v.4|7'79 . 

FEIÍFIOCAIÍ RILES ARGENTINOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Llámase a LHtacInn P-'ibl'cn Interna- 
cior-mi F.A nr - -F. n' 100 73 uara la pro- 
visión ;!e 43.000 toneladas de rielr» 1 - aer- 
lü-UflQ de 50 Kglm., cuya aoervra se 
llevará a cabo el día 20|8I7!> a las 1? 110- 
ras. en la Ardí. Dr. Jo=é María Ramos 
Me-jín 1202. ler. Piso. Sala de Situación, 
Caoitnl. 

Fondo de Fmanciamiemo: La adquisi- 
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clon de estos materiales será financiada 
por el Banco Mundial y por lo tanto las 
condiciones de licitación son las que este 
Organismo establece, es decir, solo pue- 
den participar en ella los proveedores ori- 
ginarios de los países miembros del Ban- 
co Mundial, ademas de Suiza. 

Consulta y venta de la documentación: 
Mesa General de Entradas y Tesorería 
General, respectivamente, ambas en Av. 
Dr. José Maria Ramos Mejia 1302, plan- 
ta baja, de lunes a viernes, de 12 a 15-30 
horas. 

e. I9!6 hP &933 V. 3J7J79 

AEROLÍNEAS ¿JtGENTTNAS 

Lissitación Pública N» 3994|79. 

Confección e impresión de marbetes pa- 
ta equipajes, autoadhesivos, numerados. 

Los pliegos de condiciones podrán con- 
sultarse y retirarse sin cargo en Paseo Co- 
tón 185, 1er. Piso, Oficina 108, Capital, 
dentro del horario de 10:00 a 16:00 ho- 
ras. 

Las ofertas serán presentadas en la di- 
rección arriba indicada y la apertura de 
cobres se efectuará en la Oficina 109, el 
día 18 de julio de 1979 a las 10:30 ho- 
ras. 

e. 2716 N* 4.138 v. 6J7|T9 
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OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN i 
Licitación Pública 
Expte.: 30.G86— LP— 78 
Provisión de nitrato de sodio. Apertu- 
ra:' 20)7 ¡79 a ]as 15 horas en Marcelo T. 
de Alvear 1840 (Capital Federal). Plie- 
eo: En dicho lugar. 

e. 2|7 N? 4.188 v. 12]7]79 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN 

Licitación Pública 
Expte. 32.354-LP-78 

Construcción de la Cuarta Cloaca ¿má- 
xima en el tramo comprendido entre -la 
Cámara de Interconexión de la 3ra. y 
4ta. Cloacas Máximas . en la Ribera Sur 
del Riachuelo y ia 4ta. Estación Eleva 
dora de Wilde (Buenos Aires) 

Apertura: el 20)8179 a- las 16 'horas en 
Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital Fede- 
tal ) . 

Pliegos: en el citado lugar. 

Presupuesto oficial: 

Contrato I: $ 28.603.206.000. 
. Contrato II: 27.575.448.000. 

Contrato III: 23.476.394.100. 

e. 1916 N? 3.922 v. 11|7|78 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACIÓN ' 

Licitación Pública Internacional 
Expediente N* 31.355 -LP-J8 

El llamado a licitación pública para la 
tonstruceión de la Estación Elevadora La 
iíatanza (provincia de Buenos Aires), 
República Argentina, que debía tener lu- 
jar el 29|6U979 a las 16 horas, ha sido 
postergado hasta el 311711979 a la misma 
ñora en Marcelo T. de Alvear N? 1840 
(Capital Federal). 

e. 2816 N? 4.151 v. 1S|7|79 

OBRAS SANITARIAS DE LA 
NACIÓN 

Licitación Pública 
Expíe.: N» 2622-LP-79. 

Repuestos para bomba C.S.B. 

Apertura: 1317179 a las 15 horas e*.? Mar- 
celo T. de Alvear 1840 (Capital Fede- 
ral). 

Pliegos: En dicho lugar. 

e. 27 16 N? 4.124 v. 6|7|79 



cadentemente en el horario de 7 a 12 ho- 
ras, como así también podrán solicitar- 
se por correo adjuntando Giro Postal o 
Bancario a la Orden de S.EXM. D.G.A. 
Departamento Distrito Paraná Inferior 
y el importe del franqueo correspondien- 
te. 

Valor del Pliego: dos mil quinientos 
pesos ($2.500). 

Franqueo; Un mil setecientos pesos 
C$ 1.700). 

e. 2¡7 N? 4.187 v. 3]7|79 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
Y VÍAS NAVEGABLES 

La Dirección Nacional de Construccio- 
nes Portuarias y vías Navegables, llama 
a licitación publica N» 136-0 (2? llama- 
do), hasta, el dia 1? agosto 1979, a las 16 
horas, para la construcción y provisión 
de cinco (5) remolcadores de tiro de 500 
C.V. y de 7 pies de calado. 

eAo^oou 61 presup,1£st0 «a** **<« 

Garantía de propuesta: $ 60.000 000 
«^S? 181 .. 011 " 1 í e plie e<» y consultas: En 
el Departamento Logística, Equino Abas- 
tecimiento, de la Dirección Nacional de 
Construcciones Portuarias y Vías Nave- 
f£ b 5M? en J a Avenida Presiden^ íu- 
ÍÍ ^e ntmo Roca KT? 734J42, 5? piso de 
la ciudad de Buenos Aires, dentro del 
horario de 13 a 19 horas. al 

Precio del pliego: S 100.000. 

e- 2816 NC 4.168 v. 19J7J79 

FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTLNO 
Licitación Pública N? 12J79 

R a Tnt, aj0 Í Generales y eventuales en dos 

¿^ as S % mi " Ga lPón (Tipo "1100") 

*eeha y lugar de apertura- 2417179 m 

horas, Corrientes 389 1* pis'o (Sección 

Compras),. Capital Federal tí5ecci0n 

„ Fec £?y lugar de apertura- 2417179 lo 

11 a 16 horas. 

Valor del Phego: $ 10.000 (diez mil pe- 
sos> - e-25J6 Ni 4.068 r.4|7|79 

FLOTA FLUVIAL DEL 
ESTADO ARGENTINO 
Licitación Pública N? 11(79 

Venta. d e cuatro remolcadores con cese 
de bandera para desguace. 

Fscna y lugar de apertura: ÜI8Í79 — 
10 horas - Corrientes 389, 1er. piso, Ca- 
pital Federal. 

Retiro de Pliegos: Sección Compras, Co- 
rrientes 389. Capital Federal de 11 a 16 
ñoras. 

(S V 5 a oO0O? el P]ieso: cineu enta mil pesos 
e.25|7 N« 4.056 v.6|7¡70 
Secretaría de Comunicaciones 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 

Llámase a Licitación Pública Ni 11179 

para la adquisición de "Elmentos de Elec- 

V^,^ Apertura: 16 de J' uli ° <ie 1979. a 
las 14,00 horas, en Compras y Adjudica- 
ciones Samuento 151. 4» piso, oficina 35, 
Capital Federal, donde pueden retirarse 
los pliegos de 12,00 a 15.30 horas. 
Precio del Pliego: $7000 

5 10.400.— c . 2|7 W 48.'344 v. 3¡7|79 



¿ecretíiría de Intereses Marítimos 



Subsecretaría cíe Moriría Mercante 

DIRECCIÓN NACIONAL* ' 
DE CONSTRUCCIONES 
POR TIJA RÍAS Y VTAS 
NAVEGABLES 

DEPARTAMENTO DISTRITO 
PARANÁ INFERIOR '.' ', 

División Compras 7 Suministros 
Avda, Belgrano y Bv. 27 de 
Febrero Rosario T.E. 82-5081 
Llámase a Licitación Pública N? 611 
hasta el dia 18 de Julio de 1979 a las 
Diez y treinta ri0,30 hs.) para '.'la adqui- 
sición de 33 uniformes de verano, com- 
puesto ri'^aco v pantalón cr>!or gris: 9 
ídem, ídem color azul marino; 42 ca- 
misas m'Iareas color blanco: 26 corba- 
tas color b'anco 422 Sábanas de tela ti- 
po grafa 397: 76 uniformes compuesto de 
eam-'=a. v Dación cn]or azul acoraza- 
do: 2H , ídem, ídem color azul: 14 guar- 
dapolvos para hombre elbeige; 3 ídem p| 
■dama "\\ ft^^^s n 1 "mri"' , -- i Sll'toallo- 
nes; 2fí toallas y 211 servilletas. 

La recepción y auertura de las pro- 
|>ue*ta<; íe eíeciup.rá en el Departamen- 
to Distrito Paraná Inferior División Com- 
pras y Suministros Av. Bel grano y Bv. 
17 de Febrero Rosario. 

Los pliegos de condiciones v especlfl- 
eaciones téün'cas podrán ser consultados 
• adquiridos en la dirección indicada pre. 



EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
Licitación Pública 16S-PJ79 
Apertura: 30J7|79 — Hora: 12,30 
Adquis. de 1 Equipo de Rayos X 
Pliego: s 35.000. 

Inf.: Avenida La Plata 1540 — 3* Pi- 
so Capital de 8,30 a 14.30 hs. 

e. 2S.6 Ni 4.171 v. 10¡7J79 

EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNIC AC IONES 
Licitación Pública Ni 166-PI79 

Apertura: 1S|7|79 — Hora: 1130. 

Pliego: $ 100.000,00. 

Adquisición de Aisladores de vidrio 

,0 : „ Av T ida La p,afa *54° — Piso 
™ — Capital de 8.30 a 14,30 horas 

e. 29 C Ni 4.172 v. 10J7J79 

EMPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

PRORROGA 

„„ Se n COmunica <J ue la Licitación Pública 

2 ¿H'Sí 79 q . Ue fuera ^«sramada pam 
el 2|/6/79, a las 9.30 horas ha sido di- 
ferida para e] dia 30 de junio de 1979 
a las 9.30 horas. 

Ampara la construcción de] Edificio 
Central "Venado Tuerto - ', a erigirse en 
el terreno sito en la calle Belgrano Ce) 
Alvear y Chacabuco de la ciudad de Ve- 
nado Tuerto, Peia. de Santa Fe 

Presupuesto oficial- $ 1.950.C00.0G0.— 

Pliego: S 500. 0O0.— 

Inf.: Avda. La Plata 1540, piso 3? Ca- 
pital Ped. 

Horario: 8.30 a 14.30 horas. 

Evacuación de consultas Hasta 15 dias 
corridos antes de la fecha de apertura 
de la licitación. 

Los pingos también se podrán retirar 
en Rosario: Mitre 764: santa Fe: Men- 
doza 2430 y Venado Tuerto: Castelli 501, 
Pcia. de Santa Fe. respectivamente. 

6. 27|6 N? 4.129 v. 5]7|79 



EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS ¥ TELÉGRAFOS 

Licitación Pública N» 125J79 

Llámase a Licitación Pública para ad- 
quirir: "Balanzas y pesas". Lps propues- 
tas serán recibidas hasta el día 18 de Ju- 
lio de 1979 a las 16 horas y abiertas pú- 
blicamente en la misma fecha y hora en 
la Sección Compras (DAB), 6' piso local 
639 de la Empresa Nacional de Cerceos 
y Telégrafos, Sarmiento 151 Capital Fe- 
deral. 

Por las cláusulas particulares, concurrir 
a 'a citada sección, cualquier día hábil de 
12 a 15.30 horas. 

Buenos Aires, 29 de junio de 1979. 

Dirección General de Abastecimiento. 

Vttior del p:iego: $ 29.100. 

e.28¡6 Ni 47.S59 ¥.10)7,79 

EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS S 

TELÉGRAFOS 
Uámasj a Licitación Pública N$ 6, 
Dia-79, hasta el día 1? de agosto de 1979 
a las 16 horas, para contratar baio el 
régimen de la Ley 13.064 y por el siste- 
ma de "ajuste aliado", los trabajos de 
terminación tíal edificio postal de 1a 
ENCOTEL en .a localidad de Miramar 
(Provincia de Buenos Aires), 

Las ofertas se recibirán en la Sección 
Pliegos y Contratos dependientes de la 
Dirección General Ingeniería y Arqui- 
tectura, sita en la Avenida Corrientes 
132(172, 5? Piso, Local 530, Correo Cen- 
tral, Capital Federal, hasta la fecha y 
hora indicadas donde se realizará la 
apertura. 

Para adquirir los pliegos o realizar 
consultas concurrir a dicha Sección den- 
tro del horario de 12 a 16. Pudlendo los 
Inísresados proceder en igual sentido 
en la Cabscera del Distrito 2? L¿ Plata 
o en la oficina Miramar (Provincia de 
Buenos Aires). 

Presupuesto Oficial: $ 29^.600.000. 

Importe de Garantía- $ 3.926.000. 

Valor del Pliego: $ 78.000. 

e. 29|6 N« 4.175 v. 20¡7|79 

EMPRESA NACIONAL 

DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Llámase a ^i^itación Pública N L 9 — 
Día-79 hasta el dia 26 de julio de 1979 
a las 16 horas, para contratar bajo el 
régimen de la Lev 13.064 y por e" sis- 
tema de "ajuste alzado" los trabajos de 
Provisión, in.-talacion, ajuste y puesta 
en funcionamiento de un sistema de cin- 
tas transportadoras y un montapaque- 
tes automárico de tres Daradas para el 
Centro Postal Internacional de -a Empre- 
sa Nacional de Correos y Telégrafos, si- 
to en la A-enida Antártida Argentina 
y Comodoro ~>y, Capital Federal. 

Las ofertas se recibirán en la Sección 
Pliegos y Contrataciones dependiente fle 
la Dirección General Ingeniería y Arqui- 
tectura, sita en la Avenida Corrientes I32i 
172, 59 Piso, I ical 590, Correo Central 
Capital Federal, hasta la fecha y hora 
indicadas dunde se realizará la apertura 

Para adquirir los pliegos o realizar con- 
sultas concurrir e dicha Seccioi. dentro 
del horario de 2 a 16. 

Presupuesto Oficial: t 359.445.000. 

Importe de -arantia: $ 3.ó94 540 

Valor del Pliego: $ 71.800. 

e. 21(6 N» 3.960 v. 12[7¡79 

EMPRESA NACIONAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Llamase a Licitación Pública numero 

?«£ Í 9 ' í^ ta el día 17 de I""» cié 
J979 a las 16 horas para contratar oajo 
ei régimen de la ley 13.064 y por el sis- 
tema de "ajuste alzado", los trábalos de 
construcción del edificio postal de la 
Encoteí. E n ia localidad de José C Paz, 
provincia de Buenos Aires, 

Las ofertas se recibiría en la Sección 
Pliegos y Contratos dependiente de ia 
Dirección General Ingeniería y Arqui- 
tectura, sita en la Avda. Corrientes 132/ 
172, 5» piso, local 590, Correo Centrar 
Capital Federal, hasta la fecha y hora 
Indicadas donde se realizará la apertura. 

Para adquirir los pliegos o realizar con- 
sultas concurrir a dicha Sección dentro 
del horario de 12 a 16, Pudiendo los 
interesados proceder en igual sentido en 
ia cabscera del Distrito 2* (La Plata.) o 
en la localidad de José C. Paz' (Buenos 
Aires). 

Presuouesto oficial: S 240. 000. 000.— ' 

Importe de garantía: S 2.400.000.— 

Valor del piioco: S 48.000.— 

e.1516 N? 3.857 v.6(7l78 

EMPRESA NACIONAL 

DE CORHEOS Y TELÉGRAFOS 

Llámase a icítación pública, cuya aper- 
tura tendrá lu^ar el da 19 de julio de 
l r 79. a ms 15 lis. en la Dirección Gene- 
ral de Abastecimiento (LCT) para con- 
tratar e! arrendamiento de un inmue- 
ble destinado al trasiado y funcionamien- 
to de la "Sucursal 10" (Buenos A^res). 

Por el p'iego de condiciones y demás 
d'.tos. ocurrir a la citada Sucursal o a la 
Sección Locaciones y Contrataciones de 
Transportes (DABi, calle Corrientes 172, 
6? P., Oficina 643, Correo Cental (BA) 
de lunes a viernes de 12 a 16 hs. 

e. 217 N» 4.185 v. 12|7¡79 



MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN 



DIRECCIÓN i.ACIONAL DE 
ARQUITECTURA EDUCACIONAL 

Llamase a Licitación Pública iv 61SS 
T[79 'Limpieza y pintura" exterior de 
frentes y patios - Edificio fiscaj sito 
^ 1 . a fi .; a!le Pfezurnc N? 9351953, Paraguay 
N? I607 y anexos. 

Presupuesto Oficial: $ 442.5' ± 000 
Valor del Pliego: $ 10.000 
La^ apertura de las propuestas se efec- 
tuará en el Sectoi Supervisión Técnica 
de la mencionaáa Dirección Nacional 
Avenida Las Heras Ni 2É87 — 60 Piso — 

f n ^ ÍCaI , Ped;!ra1 ' «■ <«a 20 de Julio de 
1S<9 a las quince (15) horas. 

Los pliegos pueden retirarse y¡o consul- 
tarse en la citada Repartición, ios dias 
hábiles de i4 a 18 horas. 

e . 21 [6 N$ 3.94* » 12|7¡79 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE JUJ3Y 

Gorritl 237 - T. E. 3933 . 
S. S. ¿La Jujuy - Rep. Argentina 
Licitación Publica N* 2j7g 
Adquisición de material bibliográfico 
destinado a la s distintas facultades 
Pliego de Especificaciones 
Especiales 

P.£^ Ul ° lf> T La Presente Licitación 
Publica cuya Apertura se operará' el dia 
27 de ju-io del corriente Año, a Horas 9 
en e ; Local de la Dirección General de 
Administración; Alvear 1179, San Salva! 
d £- de /UW tiene por objeto la adoui- 
doTí^ Í?K*í ¡a! Bibliográfico, d£S 
váida" dlstmta5 Facu «ades de la üni- 

Articulo 20 - El proponiente Indicará 
marca, procedencia y todo otro deta le que 
mfeAin 3 í' meS , de ¡a L^itactón ácoS? 
Sonef técS S ,IUSlraEiV0S y ^ Ciflca - 

Artículo 39 - La entrega de los elemen- 
SaW efectuarse dentro, 
ios treinta (30) días a partir de la fecha 

afeafi" 1 " a en Ia Secíe de tó üÜver- 

ODtrará Ul d P n%7 ^ B lf ece P? ión definitiva se ' 
operara dentro de lo s cinco (5) días de 
Ja recepción provisional, q ue se reáliLrá 
contra entrega de ios elementos reail2ara 

. e.28;s N° 4.142 v.4|7|79 

STSffflSS nacio ^ al 

DN^^A^^^^^^NES 

Ay acuello 470, 

S. M. de Tucumán 

Llama a Licitación Pública Ni 1/71» 
para el 16 de julio de 1979, a horas 10 
para contratar por unidad de medida 

t,tr^l fi-Ke™^™ y «cons- 
trucción del Teatro Alberdi - yesería- 
ubicada en calle Crísóstomo Alvarez es- 
quina Jujuy, san Miguel de Tucumán! 

Presupuesto oficial: $ 56.2ÍS 471 _ 
(cmcuenta y seis millones doscientos 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos seten- 
ta y un pesos). 

Precio del legajo: $ 15.000.— (quince 
mü pesos), que podrá ser adquirido en 
la Dirección primeramente citada don- 
de tendrá lugar el acto de apertura de 
propuestas. 

a 22|6 N» 4.029 v. S|7¡79 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MISIONES 

Licitación í*übllca N' 02179. 
Apertura: 03|08|79 - Hora 10.' 
Objeto: Cálculo y construcción de es- 
tructura de HiA», obras de Arq-jitectura 
parte Planta oaja y ler. piso completo. 
Destino: Escuela de Administración de 
Empresas de la Universidad Nacional de 
Misiones — San Lorenzo 679 — Posadas 
(Mnes.). 

Presupuesto Oficial: DJstíentjG Trein- 
ta Millones de Pesos ($ 230.000.COO) 
c ° stci del Pliego: Sesenta Mil Ptsos (* 

Retiro e Informes; Dirección Construc- 
ciones, de Luues o Viernes en el horario 
de 6 a 13 horas, San Martin 281 3? Piso 
— Posadas (Mnes.). 

Casa de Misiones: Santa Fé 989 — Ca- 
pital Federal. 

e. 14[R N* 3.825 v. 5|7[79 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CUYO 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
Expte. N» 21-I54|79 
Llámase a Licitación Pública Dará tí 
día 6 de julio de 1979 a las 10 horas pa- 
ra contratar por el sistema de "unidad 
de medida" la ejecución de la obra: 

Mendoza - Centro universitario - Fa- 
cultad de Filosofía v Letras. Reparación 
de pisos, 3« y 4? planta. 

Presupuesto oficial- $ 6;.387.500.— . 

Las carpetas con la documentación se 
encuentran a disposición c¡e Ioí interesa- 
dos en la Dirección General de Obras- 
Prolongación Avda. Juan ,B. Justo Cen- 
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tro Universitario (Parque Gral. San Mar- 
tin), Edificio Facultad de Ciencias Médi- 
cas, Sector 8, Plant- Baja, Mendoza, don- 
de se realizará la apertura de ¡as pro- 
puestas el día y hora indicados. 

Valor de la carpeta: $ 100.000.— . 

Garantía de licitación: $ 633 87£.— . 

C. 21|6 N p 3.961 V. 4 7 19 



Í.J...-JSTÉÍÍIO &E BluiN ESTAR 
SOCIAL 



Secretaría de Sa'ud Pública 

COLONIA NACIONAL 

DR. MANUEL A. MONTES DE OCA 
Licitación Pública K* Zü 79 
Espediente N» 1-2020-11&7-Oj0.19 :9;0 
Apertura: El día 10 de julio de 1S79 a 
las 12 horas, en ©1 Dep «lamento Admi- 
nistrativo de la Colonia Nacional "Dr. 
Manue! A. Montes de Oca", sita en To- 
rres, F. C. N. G. U., partido de Lvján. 
provincia de Buenos Aires. 

Pliegos e informes: E:i la antedicha 
dependencia (División Contr. daciones o 
en el Instituto Nación ni de Siiud Men- 
tal, sito en Barracas 4Í9 de CarritaJ Fe- 
deral. 

Adquisición de: Provisióa e iniciación 
de tanques nara almacenamiento de com- 
bustibles y sus correspondientes surtido- 
res tipo comercial. 

e, 2|7 N« 4.1S6 v. 3|7|79 

SBR-^CIO NACIONAL 
DE CHAGAS 

Llámase a Licitación Publica N» 12|79 
para el día 24 do julio de 1979, a las 
9 horas, para subvenir las necesidades 
que se detallan: Adquisición de íi^-e-tos 
para Rastro jero Diesel lnd<=r:or XD-i S8, 
con destino al Servicio Nacional de Cha- 
gas y sus jurisdicciones. 

La apertura de las ofertas se llevara a 
cabo en 9 de Julio 3:6. 4? piso, Córdo- 
ba, División Compras del Servicio Na- 
cional de Chp.gfts, debi-udo dirigirse allí 
para solicitar pliegos de condiciones en 
días hábiles y horario esta';!ecido para 
la Administración Pública y al Depar- 
tamento de Suministro y mantenimiento, 
Dsfcusa 120, Capital Fedfvnl. o Unión 
Argentina de Proveedores del Estado, 
Avüa. de Mayo 1120, l? B, Canital Fe- 
deral. 

3.25'6 N? 4.100 v.4|7|79 

S2EVICIO DE C3MTHATACIQNES 

E.\píe. N» 20:C-I1.365!79-5. 
Llamee a L'.c.'tación Pública N° 44'79 
p?ra el 'lia 13 del me- de julio de 1979. a 
las 16.C0 horas, parp subvenir las nece- 
sidaces que a centinuación se detallan: . 
adquisición de "marcap-.sss" solicitados 
por la Dirección Gener?.! á2 Emjrgencias 
San tanas, cesto de. Pl eso: $ 50.000,— . 
La apertura de las propuestas tendrá 
lt^ar en el Servicio de Con trataciones. — 
Contrataciones Centra^das— . Defensa 
120, 4 o ó:so, Oficina 4131, Capital Federal, 
debiendo dirigirse para pl lesos e informes 
al citado Servicia. 

a. 2516 N« 4.057 v. 4|7|79 



SERVICIO NACIONAL 
DE CHAGAS 
DIVIS.ON COMPRAS 
Llámale a Licitación -Filblica N? 9|79, 
para el da 16 de Julio a las 10 hiras. pa- 
ra subvenir las necesidades que se detá- 
. Han: Elementos de librería, linioieza, 
[ electricidad, etc., con destino al Servicio 
í Irracional de Chagas y Servicios Jurisdic- 
cionales. 

La. apertura de la* 'ofertas se ¡levará a 
cabo en 9 de julio 3£6 4? Piso Córdoba 
Div'sión Compras del Szrvlclo Nacional 
de Chagas debiendo dirigirse allí para 
eo!i citar pliegos de condiciones en días 
hábiles y horario establecido para la Ad- 
tnini5trae ; ón Pública y al Departamento 
cíe Suministro y mantenimiento Defensa 
120 Capital Federal o Unión Argentina 
de Proovedores del Estado Avda. de Ma- 
yo 1130 H "B" Capital Federal. 

1 e. 2816 N? 4.115 v. 5¡7|79 

HOSPITAL NACIONAL 
"PROFESOR ALEJANDRO 

POSADAS" 

Llámase a Licitación Púb'.ica N<? 61|79, 
para el día 17 de julio de 1979 a las 10 
horas, para subvenir las necesidades que 

t & continuación se detallan: Adquisición de 
medicamentos: Aminofilina F. A., Carbo- 

é nato de calcio F. A., Cloruro de calcio, 
Eeutonita, calidad F. a. etc., con destino 

'. al Hospital Nacional "Profesor Alejandro 

! Fosadas". 

La pertura de las propuestas tendrá lu- 
gar en el Servicio Administrativo Conta- 
ble (Sección Contrataciones), sito en Mar- 
tínez de Hoz y Marconi de Villa Sarmien- 
te! (Haedo Norte), Partido de Morón, Pro- 
vincia de Buenos Aires, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes al citado Servicio. 
e.28l« N° 4.143 7.10|7|79 

HOSPITAL NACIONAL 
BRAULIO A. MOYANO 

Expíe.: N» 2020-41020Ü0429¡79-3. 
Llámase a Licitación Pública N? 27J79, 
pura el día seis (6) del mes de julio de 



1979, a las nueve (9) horas paro subve- 
nir las ■ necesidades que a continuación 
se detallan: Alimentos y Productos Agro- 
pecuarios (Frutas), con destino a este 
Establecimiento. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en: H^-pitíl Nacional' "Braulio A, 
Moyano" — Sección Contrataciones — 
Brandsen 2570, Capital Federal, dc-ü;endo 
diripir.se para pliegos e informes al ci- 
tado Servicio de lunes a viernes de 8 a 
12 horas. 

e. 2j7 W> 4.217 v 3|7|79 



HOSPITAL COLONIA NACIONAL 

"SANTA MAULA" 

Expíe. N» l-20aa-41OO004OS/7M-6. 

Llámase a Licitación Pública N? 6/79, 
para el día veintisiete del mes de julio 
de 1979, a las 12 hs., para contratar la 
adquisición de víveres secos y productos 
envasados, pan, productos lácteos y deri- 
vados de granja, carnes y derivados, fiam- 
bres, frutas y verduras, semillas, etc., pa- 
ra atender las necesidades del Servicio 
durante el 3er, cuatrimestre, Ejercicio 
1979, con devtino al Hospital Colonia Na- 
cional "Santa María", Santa Maria; Pu- 
nüla, Córdoba. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en la Sección Contrataciones del 
Organismo licitante, debiendo dirigirse 
para pliegos e informes ai citado Servicio, 
de lunes a viernes en el horario de 7 a ' 
14 horas. 

e.29¡6 m 4.173 v.U|7|79 



HOSPITAL NACIONAL 
BRAULIO A. MOYANO 
Expíe.: N* Ü020-410ZOÜ0425¡;9-S. 
Llámase a Licitación Pública N" 21)79, 
para el uía seis (6) del mes de julio de 
1979, a las once (il) horas, para subve- 
nir las necesidades que a continuación se 
detallan: Derivados de la Carne y Pes- 
cado, con destino a este Establecimiento. 
La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en: Hospi&al Nacional "Braulio 
A. Moyano" . Sección Contrataciones - 
Erancisen 2570 — Capital Federal, de- 
biendo dirigirse para pliegos e informes 
al citado Servicio de lunes a viernes 
de 8 a 12 horas. 

<h 2|7 N<? 4.218 v 3J7179 



HOSPITAL NACIONAL 
BHAULTO A. MOYANO 

Exptc.: N* 2020-4-102000430179-1. 

Llámase a Licitación Pública Ni 1 26[79 
para el dia seis "(6) del mes de julio de 
1979, a las diez (10) horas, para subve- 
nir las necesidades que a continuación 
se detallan: Alimentos y Productcs Agro- 
pecuarios (Verduras), con destino a es- 
te Establecimiento. 

La apertura 5e las propuestas tendrá 
lugar en: Hosnital Nacional "Bnulio A. 
Moyano" — Sección Contrataciones — 
Brandsen 2570, Capital Federal, debien- 
do dirigirse para pliegos e informes al 
citado Servicio de lunes a viernes de 8 
a 12 horas. 

e. 2¡7 N"? 4.219 v 3|7j79 

HOSPITAL NACIONAL 
BRAULIO A. MOYANO 
Expte. N? 202O-410200O427|79-0 
Llámase a Licitación Pública Nf> 25|79, 
Para el día diez (10) del mes de julio de 
1979, a las nueve (9) horas, para subve- 
nir las necesidades que a continuación 
se detallan: Alimentos y productos agro- 
pecuarios (leche en polvo) con destino a 
este establecimiento. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Hospital Nacional "Braulio 
A. Moyano", Seca Contrataciones. Brand- 
sen 2570, Cap. Federal, debiendo dirigir- 
se para pliegos e informes al citado Ser- 
vicio de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 

e. 2|7 N? 4.220 v. 317J79 

HOSPITAL NACIONAL 
BRAULIO A. MOYANO 
Expte. N* 2020-4102000449|79-4 
Llámase a Licitación Pública N« 23[79, 
para el día diez (10) del mes de julio 
de 1979, a las diez (10) horas, para sub- 
venir las necesidades que a continuación 
se detallan: Alimentos y productos agro- 
pecuarios (víveres secos) con destino a 
este establecimiento. 

La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en el Hospital Nacional "Braulio A. 
Moyano", Sece. contrataciones, Brandsen 
2570, Cap. Federal, debiendo dirigirse pa- 
ra pliegos e Informes al citado Servicio 
d& lunes a viernes de 8 a 12 hs. 

e. 2|7 N« 4.221 v. 3|7|79 

HOSPITAL NACIONAL 

BRAULIO A. MOYANO 
Expte. N* 2020-4102000423;79-5 
Llámase a Licitación Pública N« 23179 
para el día diez (10) del mes de julio 
de 1979, a las once (11) horas, para sub- 
venir las necesidades que a continuación 
se detallan: Alimentos y productos agro- 
pecuarios (pollos) con destino a este es- 
tablecimiento. 

La apertura - de las propuestas tendrá 
lugar en el Hospital Nacional "Braulio' A. 
Moyano", Secc. Contrataciones, Brandsen 
2570, Gip. Federal, debiendo dirigirse pa- 
ra pHBgos e informes al citado Servicio 
do lañes a viernes de 8 & 12 hs. 

e. 2(7 N? 4.222 v. 3|7|79 



Secretaría de Seguridad Social 

INSTITUTO DE SERVECIOS 
SOCIALES BANC ARIOS 
B.N.O.S. N? 008019 
Expte.: N* 27JÍ70|79. 
Llámase a Licitación Pública N? 34, d 
día 19 de julio de 1979 a -las doce horas, 
por la adquisición de máquinas de escri- 
bir manuales, eléctricas y de calcular de 
mesa electrónicas. 

Pliego de condiciones e informes en 
Libertad 731 — 7« Piso —'Capital. 
Valor del Pliego: S 30.000, 

e. 2[7 N? 4.181 T. 4|7|79 

INSTITUTO DE SERVICIOS 

SOCIALES BANC ARIOS 

R.N.O.S. N? 0080[9. 

Expte.: N? 21;612|78. ; 

. Llámase a Licitación Pública N* 33, 
el día 17 de julio de 1979 a las doce ho- 
ras, por la ado.uisición de bolsas di" po- 
lietileno con fuelle- 
Pliego de condiciones e informes en 
Libertad 731 — T> piso — Capital. 
Valor del Pliego: $ 6.000. 

e. 2J7 N» 4.180 v. 4j7|79 



Secretaría de Acción Social 



Subsecretaría dei Menor y !a Familia 

DEPARTAMENTO 
SUMINISTROS 

Espíe. N? 55.331J79. 

Llámase a Licitación Pública Ni 83|79, 
para el dia 31 de julio de 1979 a las 14 
horas, con el objeto de contratar servi- 
cios de sepelios, con destino a: Hogar 
Isabel Balestra Espindola y Lea Meller 
Vacie — Cap. Gral. Ramón Freiré 4267 
Capital Fea eral; Hogar Bartolomé Obli- 
gado y Casimira Lópea- — Gaspar Cam- 
pos 1875 — Bella Vista — . Provincia de 
Buenos Aires; Hogar Santa Ana — J. M. 
Campos 1801 — Villa Zagala — San Mar- 
tín — Provincia de Buenos Aires. Ho- 
gar San José y Anexo S^n Cayeltmn — 
J. M. Campos. 1S01 — Villa Zagala, San 
Martín — Provincia de Buenos Aires: 
Hogar Ntra. Sra. de Lujan — Drago y 
Azara — Burzaco — Provincia de Bue- 
nos Aires; Pafc3llón Residencial José 
León Suárez — Avenida Márquez y 9 de 
julio — J." L. Suárea — Provincia de- 
Buenos Aires; Hoo.'ar Pedro André- Een- 
venuto — Ruta 7 Km. 49, Gral. Rodrí- 
guez — Provincia de Buenos Aires: Ho- 
gar Nicolás Levalle — Lago Epecuén — 
Carhué — Provincia de Buenos Aires: 
Hogar Juana Sarrieaui de Isthilart — 
Güemes y Avenida Isthilart — Concor- 
dia — Provincia de Entre Ríos r Hosar 
Dr. Amadeo Sabattinl — Villa de Soto, 
Provincia de Córdoba, para cubrir las 
necesidades hasta el 31 de diciembre de 
1979. 

El pliego de condiciones con las espe- 
cificaciones se encuentra a disposición 
de los interesados en el Departamento 
Suministros — Defensa 120 — 6* Piso 
— Oficina 6039 — Capital, donde tendrá 
lirgar el acto de apertura. 

e. 2|7 N? 4.229 ». 3|7|79 
CONGRESO DE LA NACIÓN 



SECTOR DIPUTADOS 
Expediente N? 17.008 
Licitación Pública N' 1J79 

Llámase a Licitación Pública para la 
adquisición de ropa de trabajo (sacos 7 
Pantalones color gris claro y camisas 
blancas). 

Apertura: 11|7|79. 

Hora: 16,00. 

Pliego de Bases y Condiciones en Ofi- 
cina de Compras - Sector Diputados - 
Rivadavia 1864, Planta Baja, Capital Fe- 
deral, en el horario de B a 20 horas. 

e. 2|7 NP 4.183 v. 3|7|79 

MUNICIPALIDAD D^ LA 
CIUDAD DE BUENOS AERES 

BANCO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES 

Llámase a Licitación Pública con re- 
ferencia a la- Adquisición de Artículos de 
Escritorio para stock. 

Los respectivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los inte- 
resados en el Departamento de Compras, 
Florida 302, 3er. piso, de 10 a 16 hs. 

Valor del pliego: $ 20.000. 

Fecha de apertura el día 13 de julio de 
1979, a las ri horas. 

e. 26|6 N* 4.106 v. 5|7|79 

PROVINCIAS 



BUENOS AERES 

• MUNICIPALIDAD DE TIGRE 

Llámase a licitación Pública para la 
adjudicación de cinco solares para bóve- 
da en el Cementerio de Tigre, designados 
con los números 17, 18, 19, 20 y 21 del 
Sector 11. Se ha fijado el día 26 de julio 
de 1979 a Jas 10,00 hs, en la Dirección 
d* Asuntos Legales de la Municipalidad 



— ■ , — - — „- 1 — — . — . ... 

Os Tigre, Av. Cazón 1514, Tigre para tk 
apertura de los propuestas. 

Iíos interesados deberán retirar Jm 
pliegos, sin "cargo, en la Administración 
del Cementerio de Tigre o en la Dirección 
de Despacho General de la Municipal^ 
dad de Tigre. 

e. 2J7 HP 4^27 v. 3|7ját 

TUCUMAN 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE TUCUMAN 

.MINISTERIO DE 
ASUNTOS SOCIALES 
■Instituto Provincial de Vivienda 
y Desarrollo Urbano 
Obra Financiada con recursos 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
Ley Nacional N* 21.581 ' 1 

Licitación Pública '' 

- Obra: "33 Viviendas e infraestructura 
-en La Cocha Tucumán". 
, Presupuesto Oficial: $ 313.356.645 (al 
■mes de Junio de 1978). ■ 

Plazo de Ejecución: 180 (ciento ochen- 
ta) días calendarios a partir del Ac- 
ta de Replanteo. 
Capacidad Financiera: $ 1.366.234.972. 
Depósito de Garantía de Oferta- pe- 
sos 6.831.175. 

Fecha de Apertura: Dia Lunes 30 de 
Julio de 1979, a horas 10,00 (diez) en la 
Sede del Instituto Provincial d© Vivien- 
da y Desarrollo; Urbano de Tucumán 
(calle Muñecas N? 455 de la ciudad da 
San M. de Tucumán). 

Sistema de Licitación; Ajuste alzada 
con precio tope. 

Venta de Pliegos: Departamento 'PU 
nanciero del I.P.V. y D.U. icalle Mu« 
flecas N» 455) y Bartolomé WJtre nú- 
mero 836 (Primer Piso) Capita* Federal, 
hasta 5 (cinco) días anteriora» al acto 
licita torio. 
Precio de la Documentación: $ 100 OÜS. 
e. 2[7 N» 4.239 V-. «7)70 



GOBIERNO DE LA PROVTNC&A 

DE TUCUMAN 
MINISTERIO DE 
ASUNTOS SOCIALES 
■ Instituto Provincial de Vivienda 
y Desarrollo Urbano 
Obra Financiada con recursos 
del Fondo Nacional de la Vivienda 
Ley Nacional N ? 21.581 
Licits-.clóri Pública 
Obra: "80 Viviendas e Infraestructura 
en El Palomar Banda dei Río Salí Tu- 
cumán". 

Presupuesto Oficial: $ 835.371.556 (al 
mes de junio de 1978). 

Plazo de Ejecución; 240 (doscientos 
cuarenta) días calendarlos a partir del 
Acta de Replanteo. 
Capacidad Financiera: $ 2.731.664.( , 88. 
Depósito de garantía do oferta: pe- 
sos 1B.211.10D. 

Fecha de Apertura: Día martes 31 de 
Julio de 1979, a horas 10,00 (díea) en la 
Sede del Instituto Provincial de Vivien- 
da y Desarrollo Ur&antí, sito en calle Mu- 
ñecas N? 455 de la Ciudad de San Miguel 
de Tucumán. 

Sistema de Licitación: Ajuste flisactO 
con precio tope. 

Venta de Pliegos: Departamento Fine n- 
ciero del I.P.V. y D.TJ. (calle Muñecas 
N» 455) y Bartolomé Mitre N> 836 (Pri- 
mer piso) Capital Federal, hasta 5 (cln- 
. oo) días anteriores al acto licjta torio. 
Precio de la Documenfición: $ lñO.aiO. 
e. 2|7 N? 4.240 v. 517|79 



GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE TUCUMAN 
MINISTERIO DE 
ASUNTOS SOCIALES 
Instituto Provincial de Vivienda 
y Desarrollo Urbano 
Obra Financiada con recursos 
del Ministerio de BicnesUir Social 
de la Nación 
Licitación Pública 
Obra: "5 viviendas para Jubilados y 
pensionados en Barrio El Palomar Ban- . 
da del Río Sali, Tucumán". " ¡ 

Presupuesto Oficial: $ 34.000.000 tal i 
mes de Abril de 1979). f 

Plazo de Ejecución; 60 (sesenta) djos 
calendarios a partir del Acta de Replan- 
teo. 
Capacidad Financiera: 5 204.000.000. 
Depósito de Grantía de Oferta: pesos ' 
340.000. 

Fecha de Apertura; Día Lunes 23 de 
julio de 1979, a horas 10,00 (diea) en la 
Sede del Instituto Privinc'al de Vivien- 
da y Desarrollo Urbano de Tucumán, si- 
to en calle Muñecas N? 455 de la Ciudad . 
de San Migue] de Tucumán, 

Slsitema de Licitación: Ajuste AlL"odo 
con precio tope. 

Venta de pliego: Departamento Fi- 
nanciero del I.P.V. y D.U. (calle Mufla- ' 
cas N? 455) y Bartolomé Mitre N<> E36 
(Primer. Piso) Capital Federal, hasta 5 
(cinco) días anteriores al acto Ucitato- 
rio. i 

Precio de la Documentación: $ 25.000. I 
e. 2¡7 N> 4.241 y. 5|7|7& 
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